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^uf^ertester 680 6 ^ 


BREVETTATO. - Sensibilità^ 20,000 ohms x volt 


Con scola a specchio e STRUMENTO A NUCLEO MAGNETICO 
schermato contro ì campi magnotici esterni!!! 
Tutti i circuiti Voltmetrici e Amperornetrici in C.C. 
e C.A. di questo nuovissimo modello €S0E montano 
resistenze speciali tarate con la PRECISIONE ECCEZIONALE DELLO D,S% !l 


IO CAMPI DI MISURA E A8 PORTATE 111 

VOt-TS C C ■ 7 partAt*: con senaibNUà di 20.000 Ohma ptìr VoU: 1M mV. - 2 V. - ló V. ■ 

50 V 200 V . 500 V. e 1000 V. C C. 

VOLTS C.A.; 6 porbit*: con aenaìb^Lìtà di 4.000 Ohma per Volt: Z V. - 10 V. . 50 V. - 

2S0 V. - 1000 V. a 2500 Volta C.A. 

fiiMPr C-G.: S portila: 50 p.A - 500 |iA ■ 5 mA - SO mA ■ 500 mA a S A, C,C 

AHP. C.A.: 5 oortate: ?50 itA 2.S mA 25 mA 250 mA e 2.5 Amp. C.A 

OHMS; tì fiortita: fi i 10 ^ fl X 1 - Q * ID ■ fi x 100 - O X 1000 ■ fi x 10000 

Rrvaletora di letture da 1 dacimo di Ohm fino t iQO Megaohma). 

«EATTANZA^ 1 portate; da 0 a 10 Magaohma. 

CAPACITA': 4 pcrftata: da 0 a 5000 a da 0 a 500.000 pF da 0 e 20 fi da 0 o 

ZOO MicrDtarad. 

FRtOUEHZA: 2 portate; □ -i- 500 e 0 ^ 5000 Ht. 

V, USCITA: E parlai*: 2 V. ^ 10 V. - SO V. . 250 V. ■ 1000 V. e 2500 V. 

DECIBEIS: 5 portata: dà — 10 dB a +62 dS. 

Inoltre vi è la poislbilltù di estendere ancora maggiormente Le pregtaaionl 
del Supnrteeter ÉfiO E con accessori appaeltamento progettali delle I .C.E. 

1 principali sono: 

Amperometro a Tenaglie modo No - Ampere iarnp >• por Corrente Alternata: 

Portato: 2,5 - 10 - 25 ■ 100 - Z50 0 500 Ampères C A. 

Prava transistori b prova diadi modeltq ■■ Tranatest >« 66Z I. C. E. 

Shunts eupplemenlari per 1D - 25 - SO e 100 Ampères C.C. 

Voli ■ ohmelro a Transistor* di altissima sen&ihlliii 
Sonda a punUle per prova temperaliiro da —30 a + 200 
Trastormatore mod. 616 per Amp. C.A.: Portate: 250 mA 
1 A - SA ZS A * 100 A CA 

Puntale mnd. 1S per prova di ALTA TENSIONE; 25000 V. C.C 
Luxmetro per portale da 0 a 16.000 Lux. mod. 24 


IL TESTER MENO INCOMBRANTE (mm 126 x BS x 32| 
CON LA PIU' AMPIA SCAIA (mm 65 x 65] 
Pennello superiore interamente In GftlSTAL 
antiurto: IL TESTER PIÙ' ROBUSTO. PIU 
SEMPLICE. PIU' PRECiSOr 
Speci aie circuito elettrico 
di nostra esclusiva concerEtine 
unitamerìte Ad un 
permette aLlo strumento 
tare ed al raddrizzatore ■ lui 
accoppiato, di poter sopportare 
sovraccàrichL acci den teli od 
erronei anche mi Ila volte au- 
perlori alla portata sceltal 
Strumerìto antiurto con spe¬ 
ciali aospenslont elastiche. 

Scatola base in nuove ma¬ 
teriale plastico Infràngibllc. 

Circuito elettrico Con spe¬ 
cial e dispositivo per la com- 
pencaxione degli errori dovuti 
agli sbalzi di temperatura. IL 
ItSTÉR SENZA COMMUTATORI 
e quindi eliminazione dì guasti 
meccanici, di contatti Imperfetti, 
e minor facLUtè di errori nel 
passar* da una portata alTaLtra. 

IL TESTÉ» DALLE INNUMEREVOLI 
PRESTAZIONI: IL TESTER PER I RADIO¬ 
TECNICI EQ ELETTROTECNICI PIU' ESIGENTI ! 


IL PIÙ 
COMPLETO ! 


eccezionale per elottrctacnicì 
radipt^cnicL e rivenditorr 

franco no9Ire Slabi llmenlp 


Richiedere Calalogtrl gratuiti a: 


IL PIÙ 
PRECISO I 


Ptr pagamento alla consegna 

omaignlD dai ralallva aatuppia 111 


AUro Tester Mpd. $0 identico nel formato 
e nelle doti meccaniche rn* con sonslhìlivà 
di 5000 Ohms X Volt fi solo 25 portate Lire B2D0 
Franco noarro Stabilimento. 





VOLTMETRI 

AMPEROMETRI 

WATTMETRI 

COSFIMETRI 

FREQUENZIMETRI 

REGISTRATORI 

STRUMENTI 

CAMPIONE 

PER STRUMENTI DA PANNELLO, 
PORTATILI E DA LABORATORIO 
RICHIEDERE IL CATALOGO I.C.E. 
B -D. 









^^>1. / attenzione fi 

(^jìertesUr 680 7^ / -^ cme H 

RIK TfìN riRriTlTO THRAlTAHli rn ' 


USERI K CON CIRCUITO Ti IBMUTABILE ! ! 

4 Brevetti Internazionali - Sensib 


Mtà 20.000 ohms 


volt 


STRUMENTO A NUCLEO MAGNETICO schermato contro i campi magnetici esterni MI 
Tutti i circuiti Volimetrici e amperometricì di questo nuovissimo modello 680 R montano 
RESISTENZE A STRATO METALLICO di altissima stabilità con la PRECISIONE ECCEZIONALE DELLO 0,5%ì! 


IN QUESTA NUOVA SERIE IL CiRCUlTO STAMPATO PUÒ ESSERE RIBALTATO SENZA ALCUNA 
DISSALDATURA E CIÒ PER FACILITARE L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DI QUALSIASI COMPONENTE! 




di ampiezza del quadrante e minimo ingombro II mm. 128^95^32) 
di precisione e stabilità di taratura ! [iVo in C.C. - 2^/o in C.A 1} 
^T^ecùfd di semplicità, facilità di impiego e rapidità di lettura! 

di robustezza, compattezza e leggerezza! ( 300 grammi) 
d\ accessori supplementari e complementari! (vedi soito] 
^^ccùrd di protezionf, prestazioni e numero di portate! 


IO CAMPI DI MISURA E 

80 PORTATE !!! 


VflLTS C.fi.3 11 portate: dn ? V. 3 2500 V. iii 3 $simi. 

VQLTS C.C.: 13 portate; tla 100 mV. 3 2000 V. 

AMF. C.C.: 12 pprlate: da 50 uA a 10 Amp. 

AMP. C,A.: 10 portate: da 200 llA 3 5 Amp. 

OHMS: G portate: rta 1 decimo di oi'irri a 

RivElatorE di IQQ SvlegatJhins. 

REATTANZA; 1 portata: da 0 a 10 Me^]aohms, 

CAPACITA': B portate: [la 0 a 500 pF ■ da 0 a 

0,5 [[F t; d3 0 3 50.000 ilF in Quattrfi snaie. 
FREQUENZA; 2 portate; da 0 a 500 e da 0 a 5000 Hz. 

V, USCITA: 9 'portate: da 10 V. a 2500 V. 

DECIBEIS: 10 portate; da — 2^ a 70 dO. 


Inoltre vi è ia possibilità di estendere ancora 
ma^giormsnte le prestaziern del Supertester 680 R 
con accessori appositaniente progettati dalla I.C.E. 

Vedi itkistrazioni e descrizioni più sotto riportate. 

Circuito elettrico con speciale dispositivo per la 
compsnsazrone degH errori dovuti agli sbaUI di 
Uniperatura. 

Speciale bobina mobile studiala pei un pronto smor- 
lamento dcH'indice e quindi una rapida letfura. 

LÈmilaldie statico che permette allo strumento indi¬ 
catore ed al raddrizzatore a Ini accoppiato, di poter 

sopportare sovraccarichi accidentali Cd erronei anche |L TESTER PER I TECNICI VERAMENTE ESIGENTI !!! 

mille volte superiori alla portata sceltali 

Strumento antiurto con speciali sospensioni elastiche. Fusibile, con cento licamhi, a protezione errale inserzioni di tensioni dirette sul circuito oJimetrioo. 
M iTiarohio - I.C.E. .. è garanzia di, superiorità ed ayanguardia assoluta ed indiscussa nella progettazione e costruzione degli analizzatori più completi e perfetti. 


PREZZO SPECIALE propagandistico franco nostro stabilimento completo di puntali, pila e manuale o'Istruzionc. , Per pagamenti all'ordine, od 

alla consegna, oniaggia del relativo astuccio antiurto ed antimacchia in resinpelle speciale resistente a qualsiasi strappo 0 lacerazione. Detto astuccio da noi 
BREVETTATO permette di adoperare il tester cor im'inclioazione-di 45 gradi Senza doverlo estrarre da eSSO, ed un suo doppio foiuJo non visibile, pub contenere 
oltre ai puntali di dotazione, anche molti altri accessori. Colore riorinate di serie del SUPERTESTER 6S0 R: amaranto; a richiesta: grigio. 


PROVA TRANSlSTOfìS 
L PROVA DIODI 

'%r ^ s test 

MOD. G6Z I.C.E. 

Esso può esegiiire tut¬ 
te le seguenti misu¬ 
re: lobo (Ico) ■ lobo, 
(ieo) - Iceo - Ices -' 
icer ■ Vcc sat - Vhe 
hFE (b) per i IRANSiSTORS e Vf - Ir 
per i dindi. Minimo peso: 250 gr. - 
f'Aimmo ingombro; 128 ? 85 sr SO mm. - 
completo di astuccio - pila - puntali c 
manuale di istruzione. 




VOLTMETRO ELETTRONICO 

con transistori a effetto di 
campo IFET) MOD. I.C.E. 6fi0- 

Resislenza d'ingresso = li 
Mohm - Tensione C.C.; da 
100 mV. a 1000 V. - Tensio¬ 
ne piccp-piccc: da 2,5 V. a 
1000 V. - Obmetro: da 10 Kohm a 10000 Mohm - Im- 
pedcnZci d'mercsso F.P .= 1,G P/lolim con circa 10 pF 
in parallelo - Puntale schermato ccn commutatore 
incorporate per le seguenti comniutazionii: V-C.C.; '7- 
picctì-picco; Ohm. Circuito elettronici^ con drjppio stadio 
differenziale. Completo di puntali - pila e maniJale 
di istruzione. 


ACCESSORr SUPPLEMENTARI DA USARSI UNITAMENTE Al NOSTRI ‘^SUPERTESTER 680 " 


TRASFORMA¬ 
TORE I.C.E. 
MOD. G16 

per misure am- 
pe ronvfitriche 
in C.A. Misu¬ 
re eseguibili; 
250 mA. - 1-5-25-50 e 100 
Amp. C.A. ■ Dimensioni 60 k 
X 70 X 30 mm. - Reso 200 gr. 
corppfetfi di astuccio e is(ru- 
zioiìi. 



AMPEROMETRO 
A TENAGLIA 

^mperclamp 

per misure amperome- 
triobe immediate in C.A. 
serìza interrompere i 
circuiti da esaminare - 
7 portate: 250 inA. - 
2,5-10-25-100-250 c 
500 Amp. C.A. - Peso: 
solo 290 grammi. Tascabile' - 
completo di astuccio, istruzion 
H riduttore a spina Morì. 29. 



PDNTALE PER ALTE TENSIONI 
MOD. 18 I.Ci. (25000 V. C.C.) 



LUXMETRO MOD. 24 IC.E. 

a due scale da 2 a 200 Lux e da 
200 3 20.000 lux. Ottimo pure co¬ 
me esposimetro!' 



SONDA PROVA TEMPERATURA 

istantanea a due scale; 

da — SO a I 40 ■^C 
e da 30 a - 200 ^C 




SHUNTS SOPPLEMENTARI (100 mV.) 
MDD. 32 LC,E. per portate ampc- 
rometriebe: 25-50 e 100 Amp. C.C. 


OOriI STRUMENTO I.C.E. E GARANTITO. 
RICHIEDERE CATAI..OGHI GRATUITI A: 



VIA RUTILIA, 19/18 
20141 MILANO - TEL. 531.S54 5 5 













































TECNICA 

ELEnRONICA 

SYSTEM 


NUOVO 

ANALIZZATORE UNIVERSALE 
Mod. SK-60 


più robusto 
più sensibile 
più piccolo 
più economico 


Campi di misui'a totali: 


Voc 

25 mV 

4- 1000 

V 

V.C 

1 V 

^ 1000 

V 

Vu 

1 V 

500 

V 

lo-: 

25 i(A 

0,5 

A 

R 

2 il 

^ 10 

MI 

dB ^ 

10 

62 

dB 


50.000 ohm / V 



• microamperometro con scala a specchio 

• efficiente sistema di protezione 

• cambio portate tramite commutatore professionale 

• dimensioni 8.5x13x3,5 cm 

raccomandabile per l'industria, per il servizio assistenza 
e per l'insegnamento didattico 



20121 MILANO VIA MOSCOVA, 40/7 - TEL. 867.326 ■ 650 804 
00182 ROMA VIA SALUZZO. 49 - TELEFONO 727.663 
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inron 

Al imi 


Con questo numero io lascio la 
direzione di ^iSeiezione di Tecnica 
Radlo-TV/Sperimentare» per poter¬ 
mi dedicare alTattività editoriale e 
giornalistica che da tempo ho in 
animo di svolgere. Può sorprende-^ 
re che io lasci la rivista che io stes¬ 
so ho accompagnato fin dai suoi pri¬ 
mi vagiti, quando essa è nel cul¬ 
mine della sua affermazione e del 
suo prestigio rinunziando così ai 
risultati di tanti anni di lavoro con¬ 
dotto senza pausa e senza pietà ver¬ 
so me stesso. 

Lascio non senza commozione 
que.sta rivista attraverso la quale io 
e i miei collaboratori per dodici an¬ 
ni abbiamo cercato di guadagnarci 
la vostra stima. Arrivai a «Selezio¬ 
ne» nelVaprile del I960, era al suo 
primo numero ed assomigliava a 
«Calimcro». Avevo allora 25 anni, 
poca esperienza e molto entusia¬ 
smo. (Adesso contìnuo ad avere 
poca esperienza e molto entusia¬ 
smo). Da una tiratura ed una cer¬ 
chia di lettori assai esigua, abbfa- 
mo, anno per anno, mese per me¬ 
se, fatto di «Selezione» una rivista, 
del settore, qualificata e conosciuta 
in tutto il Mondo che vanta il mag¬ 
gior numero di lettori ed abbonati. 

In questi dodici anni ho fatto una 
corsa appassionante attraverso il 
tempo, animata da battaglie, con¬ 
dotta su posizioni molto chiare. 

Non sarebbe possibile lasciare 
senza commozione queste pagine. 
Ma Ognuno deve seguire le proprie 
vocazioni e le proprie aspirazioni. 
Altri compiti mi aspettano, le bat¬ 
taglie iniziate e condotte qui, conti- 
nueranno e si svilupperanno per 


mandare avanti altre pagine. La 
commozione è solo una debolezza 
del momento, perché anche se la¬ 
scio questa rivista io so, cari lettori, 
che ci ritroveremo, in altro luogo, 
in altro tempo, in altro modo, co¬ 
munque sia, noi ci ritroveremo. 

Rivolgo il mio saluto alTediiorc, 
ai miei redattori e ai miei collabo¬ 
ratori: i migliori redattori e collabo¬ 
ratori che mai un direttore abbia 
avuti; un saluto particolare alla mia 
segretaria che molto mi ha aiutato 
nei mio duro lavoro; un saluto 
egualmente affettuoso a chi conti¬ 
nuerà il proprio lavoro in «Selezio¬ 
ne». Saluto e ringrazio gli stampato¬ 
ri, i tecnici, gli operatori, i distri¬ 
butori, i rivenditori: il grande coro 
di amici che hanno lavorato con 
passione e con gioia, insieme a un 
direttore che vive di passione e di 
gioia. Ringrazio e saluto i colle¬ 
ghi della stampa in concorrenza 
che inconsapevolmente mi hanno 
sempre aiutato a migliorare. 

Ringrazio coloro che mi hanno 
aiutato con i loro consensi e quelli 
che mi hanno aiutato con i loro dis¬ 
sensi e le loro critiche. In partico¬ 
lare, lettori, ringrazio voi, che mi 
avete seguito e che mi seguite, che 
mi avete approvato e che mi avete 
disapprovato. 

Dò qui il benvenuto al direttore 
che mi succederà, anche se ancora 
non lo conosco, gli affido una crea¬ 
tura di carta e d^inchiostro che tan¬ 
to ho amato e tanto continuerò ad 
amare anche senza dirigerla. 

Vi saluto con affetto. 

Vostro 

Antonio MARfZZOLl 
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PHILIPS 


Semplice e completo, 
ad un prezzo ridotto. 

È adatto per abitazioni, 
negozi, uffici, magazzini, 
laboratori. Antifurto Philips: 
la Guardia Elettronica. 

PHILIPS 



Divisione Sicurezza Philips. Tanti apparecchi per proteggervi. 








































BRIMAR 

completa 
la gamma 


- Il cinescopio Brimar A38-160 W offre ai 
costruttori qualcosa di assolutamente 
nuovo: un 15 " con deflessione a 110“ e 
collo da 20 mm., con uno schermo piatto 
ed estremamente squadrato. 

- Questo tubo e stato appositamente 
sviluppato per completare la gamma 
attualmente esìstente, 

- Grazie inoltre alla esecuzione 
push-through e possibile realizzare un 
portatile tutto schermo, moderno e 
leggero. Il basso consumo consente anche 
l'alimentazione a batteria. 




Thorn Radio Valves and Tubcs Limited 

7 Soho Square, London, W1V 6DIM 
Tel. 01-437 5233 

fìappr. per l'Italia: 

S.G.E. Italiana Via Gluck. 55-20125 Milano- 
Tel. 680.085 
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cambiadischi 
per aita fedeltà 

Nella scelta dei componenti per un complesso ad 
Alta Fedeltà uno degli elementi più importanti da 
scegliere è il cambiadischi o il giradischi. 

E per sceglierlo bene bisogna tener presenti alcune sue 
caratteristiche molto Importanti per un buon ascolto 
della musica. 

Prima di tutto il rumble >> cioè un rumore di sottofondo 
che può mascherare i passaggi più delicati in un disco e, 
alla lunga, stancare rascoltatore. 

Il « rumble » è causato dalle vibrazioni verticali od 
orizzontali delle parti rotanti quali il motore, i cuscinetti 
o le pulegge. 

Bisogna fare poi attenzione al « wow e al « flutter », 
cioè alle variazioni lente o rapide della rotazione del 
piatto. Ambedue, causate da imperfezioni nella 
lavorazione dei vari componenti, possono essere assai 
fastidiose durante Tascolto del disco. 

Garrard costruisce su macchine appositamente ideate e 
costruite per lei i pezzi che richiedono maggior 
precisione. Viene garantito, in tal modo, un livello di 
precisione tale da soddisfare tutte le esigenze degli 
appassionati di Alta Fedeltà. 

Per queste ragioni — e molte altre ^ il nome Garrard è 
famoso nel mondo da oltre 50 anni. 

Vi sono, oggi, 10 modelli Garrard, dai più economici ai 
più perfezionati. 

Quelli sotto illustrati sono particolarmente adatti ad un 
ottimo impianto HI-FI. 




Mod. 2025 T 

Cambiacfischi a 4 velocità. Nuovo braccio tu¬ 
bolare permette il funzionamento con pres¬ 
sioni leggerissime della puntina su! disco. 
Motore ad induzione perfetta in ente bilanciato 
e silenzioso. Regolazione fine del peso del 
pick-up. Riproduce automaticamente fino a 
8 dischi della stessa dimensione comunque 
mescolati. Munito di soppressore di disturbi 
sult'interruttore. 



Mod. 40B 

Cambiadischi automatico a 3 velocità. Do¬ 
talo di levetta per il sollevamento ed 
abbassamento pneumatico del pick-up su 
qualsiasi punto del disco. Dischi singoli 
possono essere suonati sia manualmente 
che automaticamente ed un disco può venir 
riascoltato tante volte quanto si desidera. 
Portacartuccia a slitta. Regolazione micrO' 
metrica del peso. 



Mod. 60B 

Cambiadischi automatico a 3 velocità 
con motore ad induzione a 4 poli. 
Braccio de! pick-up in alluminio tubolare 
e contrappeso regolabile. Portacartuccia 
a slitta. Regolazione calibrata del peso 
del pick-up e del compensatore anti¬ 
skating, Corredato di leva per il solleva¬ 
mento del braccio del pick-up a discesa 
frenata. 
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un Garrard qualìfica il vQstro impianto! 
















UBERTA’ 
E TV A COLORI 

Solonef quei>ta volta, si chiama Ugo La Malfa. Se il settore deWindustrta elettro¬ 
nica va in malora, se ha già lasciato sul terreno dei semi-cadaveri tenuti faticosamente 
in vita dal Cipe come, per esempio. Lesa, Magnadyne, Condor; se fabbriche nuove 
fiammanti come VAdmirat di Sessa Aurunca restano chiuse in attesa che Dio la mandi 
buona, se le casse integrazione sono ingolfate (vedi Ergon che. fabbrica i tubi a co¬ 
lori) il merito è tutto suo. Può farsene un vanto, un'aureola, un gonfalone se vuole. 

Nessuno toglie al Signor La Malfa la chiarezza di idee nel campo strettamente po¬ 
litico che, una volta di più, mostra di essere fine a se stesso. Misero colui che attende so¬ 
lamente dai politici il risanamento economico. Per cui, appunto, quando H signor La 
Malfa ha ficcato il naso nel primo piano economico nazionale, e nessuno è stato ca¬ 
pace di dirgli che imboccava la strada sbagliata per ^economia italiana, ha combina¬ 
to niente altro che un disastro. Come verrebbe a proposito l'esortazione, che una vol¬ 
ta si diceva in latino e oggi, fortunatamente, la si può dire in libera traduzione italia¬ 
na e con adattamento alle circostanze, così la capiscono tutti, anche il Signor La Malfa: 
— O ciabattino, occupati solamente di ciabatte. 

In un servizio particolare da Roma, <(La Stampa» di Torino del 21 marzo ha sin¬ 
tetizzato la situazione tragica cui siamo giunti, sotto il titolo: «L'Anie denuncia la crisi 
del settore — Non si faranno due mostre dei produttori radio-TV». 

Che le mostre fosj^ero ormai inutili lo abbiamo scritto e riscritto in questa rivista. 
Il più recente articolo è apparso nel numero di ottobre 1971, sulla pagina di contro¬ 
sommario. E non è detto che PANIE sia soltanto vittima della situazione. Se i politici 
sono incompetenti e talvolta presuntuosi, PANIE non ha mai avuto energia. Finalmente 
si è accorta che le mostre non servono a niente, ma ciò non le dà alcun merito. 

Che cosa ha fatto per difendere il settore quando avrebbe potuto? Niente. 

Ora batte in ritirata lanciando solo delie sterili lamentazioni. 

Il punto, dicevamo, è descritto con molta chiarezza in un breve articolo de La 
Stampa del 21 marzo. Dopo avere annunciato che non si terranno nel 1972 nè la Mo¬ 
stra Europea Radio Televisione nè il IX Salone Internazionale Componenti perché la 
ANI E ha annunciato che il settore è in crisi e che <(tale crisi sarebbe sanabile se fosse 
autorizzata la trasmissione televisiva a colori» il quotidiano torinese continua così: 

” «Il primo piano economico nazionale, approvato per legge, sottrasse alla RAI-TV 
'' e al Ministero delle Poste — responsabile del settore — la facoltà di decidere il si- 
” sterna e la data per le trasnnssioni televisive a colori. Queste responsabilità vennero 
” demandate al governo e per esso al Cipe. La decisione fu presa dal Parlamento per 
" condizionare una delle maggiori spese per consumi privati, in base a una richiesta 
'' specialmente sostenuta dalPon. La Malfa. L'ANIE lamenta che si tratti d'uno dei 
" pochissimi vincoli rispettati fra quelli posti dal «piano» e ritiene pure che il vincolo 
” non abbia più senso. 

11 blocco della TV a colori obbediva a questa logica: minore spesa privata è 
" uguale a maggior risparmio delle famiglie; il maggior risparmio delle famiglie e- 
” quìvale a maggior afflusso di denaro agli investimenti produttivi. Si osserva, ora, al 
'' momento, la somma risparmiata e inutilizzata nelle banche è altissima. Il settore eIeL 
tronico, carente di domanda, non solo non può fare grinvestimenti che necessitano 
” al suo sviluppo, ma non può neppure più lavorare al ritmo necessario a tenere oc- 
cupate le maestranze». 

Più chiaro di così! E noi che possiamo fare? Cercare di liberarci (ecco il concetto 
di libertà) dalle incrostazioni che non ci lasciano nè vivere nè progredire. Il nostro non 
è un giornale politico ma, vivaddio, quando ci vuole ci vuole. Difendiamoci dagli inca¬ 
paci coi mezzi consentiti dalla legge. 
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HANDY, COMPACT CASSETTE CORDER WITA "SWINC-BALANCE" 
MECHANISM PERFECT POR PEOPLE ON THE-GO 


Fedeltà sorprendente per un apparecchio di cosi 
ridotte dimensioni 

• Controllo automatico del livello dì registrazione 

• Dispositivo per il comando a distanza 

• Presa per alimentazione esterna in c.c. 

• Batterie ricaricabili al nichel cadmio foroibili 
a richiesta 

• Potenza d’uscita: 400 mW 

• Semiconduttori: 1 circuito integrato, 1 FET, 

9 transistori, 7 diodi 

• Dimensioni: 50 x 178 x 111 

• Peso: 0,77 kg 


TC-40 


Un pìccolo registratore di grandi prestazioni; una 
vera e propria segretaria tascabile a cui affidare 
lettere^ telefonate^ discorsi^ appunti,,. 


• Adatto per cassette di tipo standard 

• Microfono a condensatore incorporato ad altissima 
sensibilità 

• Eccezionale silenziosità e linearità di registrazione 

• Estrema maneggevolezza e facilità d"uso 






un pratico contagiri 
foto-elettronico 

a cura del Dott. A. RECLA 


restliKzaxìoiii 
e ri Iti e n tali 


I contagiri meccanìei presen¬ 
tano varie deficienze che 
spesso sono causa di errori 
nella valutazione del numero 
dei giri. Vengono perciò van¬ 
taggiosamente sostituiti dal 
tipo foto-elettrico che ha in¬ 
vece il vantaggio di non di¬ 
sturbare la rotazione dell'or¬ 
gano da misurare. 

/ 

_t_ 



on sempre TaLbero di cui 
si vuole conoscere il nu¬ 
mero dei giri fa parte di 
una macchina relativamente poten¬ 
te, per cui Tapplicazione, del con¬ 
tagiri meccanico non turba il fun¬ 
zionamento del completo. 


Nei casi in cui Talbero rotante 
è dotato di una energia di movi¬ 
mento relativamente piccola, ossia 
quando la massa di rotazione è mi“ 
nima, Tapplicazione del contagiri 
meccanico produce un rallentamen¬ 
to dell'albero con relativo errore dì 
valutazione. Ciò avviene con i mo¬ 
torini elettrici, meccanici ed a scop¬ 
pio utilizzati soprattutto nei gio¬ 
cattoli e negli aeromodelli. 

In questi casi sì impone Ì1 con¬ 
tagiri elettronico a fotocellula il 
quale non sottrae alcuna energia 
per il suo funzionamento, essendo 
sufficiente solo avvicinare la foto¬ 
cellula airalbero rotante, conve¬ 
nientemente illuminato, per legge¬ 
re direttamente sullo strumento il 
numero dei giri. 

Esso è composto da una fotocel¬ 


lula, da una piastra con relativo 
circuito stampato, da sei transistori, 
da uno strumento indicatore del 
numero dei giri; l'apparecchio è 
alimentato per mezzo dì una pila 
ed è inseribile mediante un inter¬ 
ruttore. 

Il tutto è racchiuso in una custo¬ 
dia che risulterà facilmente reperi¬ 
bile. 

LO SCHEMA ELETTRICO 

La parte elettrica è montata su 
di un circuito stampato rappresen¬ 
tato in grandezza naturale in figu¬ 
ra 2. 

Il circuito si compone di sei tran¬ 
sistori BC108 oppure 2N929 e da 
un corrispondente numero di resi- 
stori e condensatori chiaramente vi- 



fig. l - Schema elettrico dei contagiri joio elettronico impiegante sei transistori; Vaiimentazkme viene eifettuaìa mediante una 
pila da 9 V, inserihiìe con un interruttore^ 
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sibili sullo schema elettrico di fig. l 
e su quello costnULivo dì fig. 3. 

Airingresso del circuito si trova 
la fotocellula F. 

Come è noto la fotocellula ha la 
proprietà di variare il suo valore 
resistivo a seconda delle variazioni 
di luminosità che la colpiscono. 
Nello schema la fotocellula è ali- 
meritata, assieme col resto del cir¬ 
cuito, dalla tensione, proveniente 
da una pila a secco da 9 V, con¬ 
venientemente stabilizzata median¬ 
te il diodo Zener Z, che arriva alla 
cellula tramite il resistere RI; det- 
ta tensione è convenientemente di¬ 
saccoppiata c ulteriormente stabiliz¬ 
zata mediante il condensatore elet¬ 
trolitico CR Le variazioni di resi¬ 


stenza che intervengono nella cellu¬ 
la fanno variare la corrente e per¬ 
ciò la tensione ai capi di R2* 

Tramite C2 dette variazioni di 
tensione passano alFamplificatore, 
a due transistori T1/T2. Questo 
amplifica Timpiilso e lo invia, at¬ 
traverso il condensatore C4, ad un 
trigger di Schmitt T3/T4 il quale 
funziona da formatore di impulsi a 
forma rettangolare. 

Detti impulsi vengono poi dif¬ 
ferenziati tramile un gruppo, C5 e 
RI5, che ha lo scopo di trasforma¬ 
re gli impulsi da i cttangolari in a- 
ghiformi; questi sono necessari per 
comandare il successivo stadio co¬ 
stituito dai due transistori T5/T6, 
funzionante come multìvibiatore. 


11 numero degli impulsi che esco¬ 
no dalFuItìmo stadio corrisponde 
perciò al numero degli impulsi che 
arrivano alla fotocellula. Sul collet¬ 
tore del T6 è derivato uno strumen¬ 
to a corrente continua M, del nor¬ 
male tipo a bobina mobile. Quanto 
maggiore è il numero degli impulsi 
forniti dal multivibratore, altrettan¬ 
to maggiore risulta la corrente che 
attraversa lo strumento; in defini¬ 
tiva la corrente è direttamente pro¬ 
porzionale al numero degli impul¬ 
si che colpiscono la fotocellula. Ciò 
è particolarmente importante per¬ 
ché conferisce alla taratura dello 
strumento un andamento lineare. 

LA TARATURA 

Dato quanto sopra, per la tara¬ 
tura è perciò sufficiente fissare iin 
solo punto sulla scala, mentre tutti 
gli altri punti risultano di conse¬ 
guenza. La taratura è perciò esegui¬ 
bile ad esempio illuminando la foto¬ 
cellula con una normale lampadina 
ad incandescenza la quale, se è 
connessa ad una rete con frequenza 
50 Hz risulta, come è noto, illumi¬ 
nala 100 volte al secondo. 

Impiegando uno strumento con 
una sensibilità di 1 mA — fondo 
scala — è possibile trasformare la 
taratura nel corrispondente nume¬ 
ro di giri al minuto. Infatti 100 
impulsi luminosi al secondo prove¬ 
nienti dalla lampadina, corrispon¬ 
dono a 100 X 60 = 6000 impulsi 
al minuto. Regolando il potenzio¬ 
metro semifisso RI 9, rindice dello 
strumento può venir spostato fino 
a che coincide con Lindicazione 0,6 
mA e COSI la taratura è già effettua¬ 
ta su tutta la scala dato che la re¬ 
lazione fra gli impulsi fuminosi e la 
corrente che attraversa lo strumen¬ 
to è lineare. 

Così: 0,1 mA corrisponderà a 
1000 giri/min, 0,2 mA a 2000 giri/ 
min e infine l mA a 10.000 giri/ 
min. 

LA CREAZIONE 

DEGL! IMPULSI LUMINOSI 

Dato che alla cellula devono ar¬ 
rivare degli impulsi, ossia delle va¬ 
riazioni luminose, dovendosi mi¬ 
surare il numero dei giri di un al¬ 
bero occorre che esso, durante la 
rotazione, generi variazioni lumi¬ 
nose che siano corrispondenti al nu- 
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Fig. 4 - L’aiipetto interno della realizzazione pratica del coniagirl fofoeletironico 
presentato in questo articolo. 


mero dei giri. Trattandosi di un al¬ 
bero ciò è tacite da ottenere rico¬ 
prendolo, per circa metà della sua 
circonferenza, con un nastro ade¬ 
sivo nero. La mezza circonferenza, 
ovvero la superficie non ricoperta 
rifletterà la luce rinviandola alla 
fotocellula. Occorre però che Tal- 
bero sia sufficientemen'te illumina¬ 
to; inoltre che la luce sia naturale 
e non proveniente da una Lampadi¬ 
na alimentata dalla rete luce. Se ciò 
non fosse possibile, occorre illumi¬ 
nare Lalbero con una lampadina a^ 
limentata in corrente continua, pra¬ 
ticamente mediante una lampadina 
tascabile. Per delimitare la prove¬ 
nienza dei raggi luminosi dall'albe¬ 
ro rotante, la cellula è opportuna¬ 
mente posta in fondo ad una pìcco¬ 
la canna profonda un paio di cm 
circa e annerita internamente. Ne¬ 
gli impieghi pratici occorre ricorda¬ 
re che lo strumento è un indicatore 
di impulsi luminosi; per cui se dal- 
Palbero in rotazione per ogni giro 
arrivassero due impulsi (potrebbe 
darsi che per delle ragioni qualsia¬ 
si fosse necessario applicare due 


tratti di nastro lasciando scoperte 
due zone di albero) occorre tener 
presente che il numero dei giri ri¬ 
sulta metà di quello indicato dalla 
scala. 

Questo c il caso riscontrato per 
esempio nelle misure sugli aeromo¬ 
delli, con un'elica a doppia pala. 
L'elica durante la rotazione produrr 
rà due impulsi luminosi per ogni 
giro dell'albero. 

Trattandosi di un'elica a tre pa¬ 
le, impiegata ad es. nei battellìni, ar¬ 
riveranno tre impulsi per ogni giro 
e la lettura sullo strumento dovrà 
essere divisa per tre. 

Jn questi casi potrà essere con¬ 
veniente incidere le scale secondo 
il numero di impulsi per giro; op¬ 
pure mediante un commutatore a- 
dottaie tre valori diversi di Rt9. 

Lo strumento è molto sensibile 
per cui per funzionare correttamen¬ 
te occorre eliminare le cause di di¬ 
sturbo che possono essere date so¬ 
prattutto dalla presenza di lampa¬ 
dine sia a filamento che a lumine¬ 
scenza anche se sono poste a di¬ 
versi metri di distanza. 


gratis 

cataloghi televisori e telecamere 
richiedendoli a 
GBC italiana c. p. 39S8 
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SEMPLICE 

STRUMENTO 

MUSICALE 

ELETTRONICO 

a cura di E. WEBER 


o scopo di questo articolo 
non è quello di fornire ele¬ 
menti utili alla realizzazio¬ 
ne di un complesso organo elettro¬ 
nico, costituito da molteplici oscilla¬ 
tori c dispositivi annessi per le va¬ 
riazioni dei timbri e delle armoni¬ 
che, ma molto più semplicemente 
quello di descrivere un modesto, c 
tuttavia efficiente ap parecchi etto 
musicale di tipo <mionofonico». Si 
tratta, in altre parole, di uno stru¬ 
mento che consente il suono di una 
sola nota per volta. L'apparecchio, 


comunque, permette di ottenere un 
suono piacevole e, per questa ra¬ 
gione, può essere definito un pic¬ 
calo strumento musicale. Il circuito 
è concepito per una ottava che po¬ 
trà coprire in scala diatonica (8 
note le cui frequenze sono indicate 
in tabella I), 

CIRCUITO ELETTRICO 

Il cuore dell'apparecchio è costi¬ 
tuito da un generatore di frequenze 
variabili a due transistori del tipo 
BC108A (NPN). 


I due transistori sono disposti in 
modo che i rispettivi emettitori ri¬ 
sultino accoppiati. [1 collettore del 
transistore T2 è direttamente colle¬ 
gato al h 9 V, si tratta in pratica 
di un montaggio in collettore comu¬ 
ne. Il transistore T3, invece, è mon¬ 
tato in circuito con base comune 
con un ponte di polarizzazione co¬ 
stituito da RI7, RI8 ed il conden¬ 
satore C5 che collega, dal punto di 
vista deiralternata, la base al —9 V 
Il resistor e comune RI 4, assicura il 
collegamento entro i due stadi, men¬ 
tre un condensatore (C4) è posto 
fra la base di T2 e il collettore di 
T3. La percentuale di armoniche 
può essere variata agendo appunto 
sul valore del condensatore C4. 

Le differenti note generate daiPo- 
scillatore vengono successivamente 
regolate trainlte resisto ri variabili, 
prendendo come riferimento le note 
emesse da uno strumento musicale. 

Questo apparecchio presenta an¬ 
che un dispositivo di vibrato o «tre¬ 
molo» che permette di far variare 
l'intensità dei suoni, secondo un 
ritmo determinato; provocando così 
un piacevole effetto musicale. 

Simili circuiti sono utilizzati ne¬ 
gli amplificatori di chitarre elettri¬ 
che e in numerosi altri strumenti 
musicali. 

II circuito di vibrato, propria¬ 
mente detto, impiega un solo tran¬ 
sistore di tipo BC109A. Si tratta in 
definitiva di un oscillatore a resi¬ 
stenza - capacità - a cellule di sfasa¬ 
mento che genera una frequenza di 
qualche hertz. Le diverse cellule 
provocano un affievoliniento soste- 



Fig. / - Schema elettrico del semplice strumento musicale elettronico adallo per 
ima ottava. 
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Fig. 2 - Disposizione dei componenti dello strumento musicale; per semplicità i resistori variabili RI ^ R8 sono rappresentati 
come normali resistori. 


nuto e, per questa ragione^ è neces¬ 
sario impiegare un transistore ad al¬ 
to guadagnato O ^ 100). 

Il segnale, raccolto sul colletto¬ 
re di TI il cui carico è costituito dal 
resistore RII, viene in seguito ap¬ 
plicato al livello di base del tran¬ 
sistore T3 tramite un resistore da 
100-^300 kXl, che agisce sulla pro¬ 
fondità di modulazione. 

Il circuito è completato da una 
parte amplilicatrice, ma si può tut¬ 


tavìa collegare un amplificatore e- 
sterno alTuscita del condensatore 
C6. Questa uscita si effettua sulTe- 
mettitore, o anche al livello del col¬ 
lettore del transistore T3, grazie al 
commutatore che costituisce un di¬ 
spositivo supplementare di varia¬ 
zione dei timbri* L'amplificatore è 
estremamente sempli ce : essenzial¬ 
mente è costituito da due transisto¬ 
ri NPN montati in circuito «Dar- 
lington» e da un resistore di polariz- 


TABELLA I 

do 3 

sol 3 

261,6 Hz 

392 Hz 

re 3 

la 3 

293,7 Hz 

440 Hz 

mi 3 

si 3 

329,6 Hz 

493,9 Hz 

fa 3 

do 4 

349,2 Hz 

523,3 Hz 


MAGGIO 


1972 


713 






























































































zazione di base (R19). Una cosa 
importante da rispettare è il valore 
della bobina mobile del piccolo al¬ 
toparlante che deve essere di 45 n 

Il consumo deirapparecchìo, in¬ 
fine, è molto basso e Timpiego di 
una pila da 9 V è più che sufficien¬ 
te, 

REALIZZAZIONE PRATICA 

Il cablaggio si effettua su una 
basetta di bachelite perforata op¬ 
pure su un circuito stampato. 

La disposizione dei componenti 
può essere facilmente ricavata dal- 
Pesempio di cablaggio illustrato in 
figura 2* Tutti i condensatori elet¬ 
trolitici devono essere disposti ver¬ 
ticalmente ad eccezione di C5, men¬ 
tre i resistor! devono essere sistema¬ 
ti orizzontalmente. Per quanto con¬ 
cerne i transistori non è il caso di 
impiegare degli zoccoli, a condi¬ 


zione che si tengano i terminali ad 
una certa lunghezza per evitare ec¬ 
cessivi riscaldamenti durante la lo¬ 
ro saldatura. 

I vari collegamenti fra i compo¬ 
nenti, dal lato opposto della basetta, 
sono illustrati in figura 3. Come 
supporto per i resistori variabili, 
che servono alla regolazione delle 
varie note, può essere utilizzata una 
basetta analoga alla precedente. Ciò 
fatto è sufficiente effettuare i colle¬ 
gamenti fra le due basette, il com¬ 
mutatore, la tastiera, Taltoparlante 
e rinterruttore. 

L'insieme potrà quindi essere 
nrontato alLinterno di un mobiletto 
in legno. 

II montaggio non presenta parti¬ 
colari difficoltà a condizione che si 
rispettino i valori dei componenti, 
la polarità dei condensatori elettro¬ 
litici e della pila, e la giusta dispo¬ 
sizione dei terminali dei transistori. 


La tastiera rimane senza dubbio 
la parte più complessa da realizza¬ 
re, ma i meno esperti potranno ri¬ 
cavarla da un vecchio giocattolo 
per ragazzi. 

Gli otto tasti, infine, dovranno 
essere collegati all'estremità di ogni 
resistere variabile. 


ELENCO DEI COMPONENTI 


T1-T4 

— 

transistori BC 109A 

T2-T3 


transistori BC IOSA 

T5 

= 

transistore AC 187 

RI 


resistere var. da 5 kO 

R2-R5 

R4-R5 

_ 

resistor] var. da 1 kil 

R6-R7 

R8 

_ 

resistorì var. da 10 kf2 

R9-RJ0 


resi stori da 47 kCl 

Rtl 

= 

resistere da 6,8 kÙ 

RI 2 


resistere da 1,8 kft 

R13 

— 

resistere da 220 kO 

R14 

= 

resistore da 1,2 kfl 

R15 


resistere da 300 il 

RI6 


resistere da 5 ki7 

R17 


resistere da 560 fi 

R18 

— 

resistere da 2,2 kn 

RI 9 


resistere da 470 kO 

C1C2 

C3 

_ 

condensatori elettrolitici 

C4 

_ 

da 2 uF - 15 V 
condensatore da 250 nF 

C5 


condensatore elettrolit. 

C6 

_ 

da 5 uF ^ 15 V 
condensatore da 0,5 uF 

HP 

= 

altoparlante da 45 Ù 



RICETRASMETTITORE 


TENKO 


23 canali equipaggiati di quarzo - indica¬ 
tore per controiio S/RF - Controllo volume 
e squeich - Presa per microfono, antenna 
esterna, altoparlante esterno e altopar¬ 
iante per P.A. ■ Completo di microfono 
paria-ascolto - Banda di emissione: 27 MHz 


Potenza di ingresso stadio finale: 5 w 
Alimentazione: 12 Vcx. - Dimensioni; 
160 X 195 X 62. 


REPERIBILE PRESSO TUTTI I PUNTI DI VENDITA 
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a cura di R. PARINI 


GENERATORE 
DI SEGNALI 
CAMPIONE 



Ucmdo ci si accinge a sinto¬ 
nizzare un ricevitore su di 
una stazione di cui è nota, 
anche esattamente, la frequenza, a 
meno che detta stazione non sia 
molto potente o vicina, la sua ricer¬ 
ca richiede un certo tempo e spesso 
risulta laboriosa. 

Ciò accade con tutti i ricevitori 
attualmente esistenti dato che, fino 
ad oggi, non esiste ancora il «ricevi¬ 
tore frequenzimetro» che consenta 
una Ipossibilità di lettura tanto pre¬ 
cisala poter permettere una imme¬ 
diata sintonizzazione. 

Tenuto conto di dò risulta van¬ 
taggioso disporre di un generatore 
di segnali campione affiancato al ri¬ 
cevitore. Un semplicissimo tipo di 
generatore viene descritto nel pre¬ 
sente articolo* 


L'amatore della radioricezione 
deve purtroppo constatare che 
quanto su detto corrisponde alla 
realtà, ossia mentre le stazioni tra¬ 
smettono con una elevatissima pre¬ 
cisione di frequenza, i ricevitori, fi¬ 
nora esistenti in commercio, sono 
ben lontano dal consentire nella 
sintonizzazione una precisione al¬ 
trettanto elevata. 

Come è noto la precisione di fre¬ 
quenza di una stazione si esprime 
con un numero che indica le cifre 
esatte della frequenza* 

Ad esempio se una stazione tra¬ 
smette una frequenza di 1 MHz con 
la precisione di 10“^ significa che 
Terrore ammissibile è 0,1 periodi 
al secondo. Infatti 10'’ Hz x 10“^ = 
0,1 Hz* 

Di fronte ad una così elevata pre¬ 
cisione che, nelle trasmittenti, fu 


possibile ottenere sfruttando la co¬ 
stanza del quarzo usato come pilo¬ 
ta, quale precisione si riscontra nei 
ricevitori? 

Data la necessità di dover dispor¬ 
re di una sintonia continua per 
tutta la gamma ricevibile, un solo 
quarzo che controlli Toscillatore di 
conversione sarebbe evidentemente 
insufficiente; occorrerebbe invece 
un numero..* infinito di quarzi o 
per lo meno corrispondente al nu¬ 
mero delle stazioni da ricevere. 

Per questa ragione il ricevitore 
frequenzimetro è rimasto allo stato 
utopistico. 

Solo recentemente grazie alla 
possibilità oiTerta dai circuiti inte¬ 
grati di poter effettuare in un pìc¬ 
colo spazio un gran numero di de¬ 
moltiplicazioni si può, partendo da 
un quarzo, disporre di frequenze 
demoltiplicate fino a 1 Hz e 0,1 Hz. 

Esiste inoltre il problema della 
scala che non permette, coi norma¬ 
li sistemi costruttivi, di spingere la 
precisione di lettura oltre aHT%* 
Infatti per poter disporre di preci¬ 
sioni di solo per es. 10“^, ossia 1 
su mille, occorrerebbe una scala 
lunga un metro sulla quale fosse 


possibile leggere un mm., cosa che 
sui normali ricevitori non avviene. 

Anche qui recenti progressi rea¬ 
lizzati nella tecnica dei circuiti digi¬ 
tali permettono (o permetteranno) 
di arrivare al ricevitore frequen¬ 
zìmetro ideale, che consenta cioè 
la lettura diretta della frequenza ri¬ 
cevuta direttamente con cifre in nu¬ 
mero di sei o di sette, come avviene 
negli attuali contatori di frequenza 
ad impulsi. 

UN SEMPLICE GENERATORE 
DI SEGNALI CAMPIONE 

Un espediente adottato finora 
anche nei ricevitori professionali è 
quello di accoppiare al ricevitore 
un generatore di segnali precisi. Un 
tale generatore, che nel gergo tec¬ 
nico viene pure denominato «mar¬ 
ker», è costituito da un oscillatore 
a quarzo che fornisce oltre alla sua 
oscillazione fondamentale, reiativa- 
mente bas^a rispetto alle frequenze 
da ricevere, una estesissima serie 
di frequenze multiple ovvero di ar¬ 
moniche. 

Se ad es, il quarzo oscilla con la 
frequenza fondamentale di 100 kHz 


Fig. 1 - Schema dei generatore 
con frequenza fondamentale 
100 ìcHz. 
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fig. 2 ~ Circuito stampato (grandezza 
naturale). 


esso può emettere, in un circuito 
speciale, una estesissima serie di 
frequenze distanti 100 kHz una dal¬ 
l'altra che si estende fino a oltre 
a 1000 kHz. 

Ciascuna di queste armoniche po¬ 
trà venir utilizzata per la taratura 
del ricevitore. Nel caso presente 
nella gamma delle onde medie sa¬ 
ranno disponibili 11 punti, parten¬ 
do da 600 fino a 1600 kHz che po¬ 
tranno essere contrassegnati sulla 
scala, la quale risulterà in tal modo 
tarata esattamente. 



Fig. 5 - Disposizione dei componenti 
sui circuito stampato. 



Fig. 4 - Vista del generatore a montag¬ 
gio ultimato. 


Nel campo delle onde corte si ri¬ 
scontrerà che detti segnali risultano 
troppo riavvicinati e perciò di dif¬ 
ficile identificazione. In questo ca¬ 
so il quarzo, oppure Lutto il circui¬ 
to, potrebbe venir sostituito con un 
altro avente una frequenza fonda- 
mentale di 1000 kHz cosicché i se¬ 
gnali, risultando più distanziati, sa¬ 
ranno di più facile identificazione. 


LO SCHEMA 
DEL GENERATORE 

Il semplice generatore di segnali 
qui descritto (fig, 1) è costituito da 
due transistori dei quali il TI fun¬ 
ziona da oscillatore, mentre il T2 
serve per Tamplificazione con la re¬ 
lativa distorsione del segnale, ne¬ 
cessaria per la creazione della se¬ 
rie di armoniche. 

Fra la base del TI e la massa è 
posto il quarzo. Come è noto que¬ 
sto è assimilabile ad un circuito o- 
scili ante che, con la L e C proprie, 
può funzionare da circuito oscillan¬ 
te in serie o in parallelo; nel presen¬ 
te caso viene utilizzata la risonanza 
in parallelo, 

II transistore Tl, del tipo PNP 
funziona con collettore comune che 
è perciò «freddo»; il tipo di oscil¬ 
latore somiglia al Colpitts di vecchia 
memoria, dato che la tensione di 
reazione necessaria per il funziona¬ 
mento del transistore come oscilla¬ 
tore è prelevata utilizzando un po¬ 
tenziometro capacitivo formato da 
C5 e C4, rispettivamente da 470 pF 
e 220 pF. In serie col quarzo esi- 
ste un compensatore che permette 
di portare la frequenza fondamen¬ 
tale esattamente su 100 kHz. 

In parallelo a detto compensato- 
re esiste un condensatore da 20 pF 
del tipo con coeflìciente termico ne¬ 
gativo, per la compensazione della 
deriva di frequenza al variare della 
temperatura. II punto di funziona¬ 
mento del TI è determinato da RI 
e R3; Fuscita è ejffettuata sulFemet- 
titore e perciò è a bassa resistenza. 

Il secondo transistore T2 del ti¬ 
po NPN è disposto con emetti¬ 
tore comune. II segnale arriva alla 
base del T2 tramite C5 e R4. 

Oltre a C5 per la componente 
continua, anche R4 agisce da disac¬ 
coppiatore, per evitare trascinamen¬ 


ti da parte del secondo transistore 
e la formazione di oscillazioni spu¬ 
rie. 11 punto di funzionamento del 
secondo transistore è determinato 
dai resistori R5 e R6; Famplifica- 
zione è spinta in modo che Foscilla¬ 
zione emessa risulta rettangolare e 
perciò ricca di armoniche. 

L'alimentazione è ottenuta me¬ 
diante una batteria da 9 V, ai capi 
della quale è derivato un condensa¬ 
tore elettrolitico da 50 pF. La ten¬ 
sione di uscita da irradiare è prele¬ 
vata ai capi del resistore dì colletto¬ 
re R6 tramite il condensatore C6; 
dato che il secondo transistore vie¬ 
ne sovraccaricato, la tensione di u- 
scita picco-picco è uguale presso¬ 
ché alla tensione di alimentazione; 
essa risulta infatti di 8,5 Vpp; il 
solo terminale li è perciò sufficien¬ 
te ad irradiare! però volendo au¬ 
mentare Firradiazione si può colle¬ 
gare a questo uno spezzone di filo, 
avvicinandolo eventualmente al 
morsetto di antenna. 


IL MONTAGGIO 
E LA TARATURA 

Tutto il generatore può venir 
montato su una piastra stampata 
delle dimensioni di 57 x 51 mm, 
come è visibile in fig. 2 che porta 
anche il disegno delle connessioni; 
la fig. 3 rappresenta la disposizio¬ 
ne dei singoli componenti, mentre 
la fig, 4 la forma definitiva. 

Per la taratura è necessario di¬ 
sporre di una frequenza dì confron¬ 
to sufficientemente esatta, come po¬ 
trebbe essere quella proveniente da 
una stazione trasmittente di fre¬ 
quenza ben nota oppure avente li¬ 
na frequenza multipla dì 100 come 
potrebbe essere ad es. la stazione 
di Droitwich la cui frequenza è e- 
sattamente 200 kHz. Sìa la frequen¬ 
za della stazione che quella del ge¬ 
neratore vengono ricevute contem¬ 
poraneamente c il fischio del batti¬ 
mento viene portato a zero agen¬ 
do sul compensatore C2. 

Data la semplicità delFesecuzio- 
ne definitiva visibile in fig. 4 è 
conveniente disporre di due di tali 
oscillatori per facilitare, come già 
detto, la taratura nelle gamme delle 
onde corte. Il consumo del genera¬ 
tore è di 24 mA. 
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AMPLIFICATORE 
DI POTENZA 
DA lOO W EFFICACI 

a cura di M. ROBINSON 


stato già precisato in nu¬ 
merosi altri artìcoli^ che un 
amplificatore per essere cata¬ 
logato nella categoria HI-FI, 
deve possedere, oltre ad una 
percentuale di distorsione 
molto bassa, una riserva di 
potenza sufficiente ad evitare 
dei sovraccarichi (picchi di 
modulazione) che si possono 
avere durante una riproduzio¬ 
ne musicale. L’amplificatore 
di potenza che presentiamo in 
questo artìcolo risponde, sen¬ 
za dubbio, a questi requisiti; 
caricato con una impedenza 
di 8 fi, infatti, permette di di¬ 
sporre di una potenza di 100 
W efficaci (200 W musicali) 
con una percentuale di distor¬ 
sione dello 0,1 


1 circuito di questo ampli¬ 
ficatore è stato studiato se¬ 
condo le più avanzate con¬ 
cezioni tecniche, basti guardare i 
componenti impiegali nel circuito 
per rendersene conto. 

STUDIO E FUNZIONAMENTO 
DELL’AMPLIFICATORE 

L’amplificatore utilizza all’ingres¬ 
so il circuito integrato pA709C 
montato come amplificatore di ten¬ 
sione, 

11 segnale da amplificare, prove¬ 
niente da una sorgente di B.F., è 


applicato per mezzo del condensa¬ 
tore COI da 2 pF alFingresso non 
invertitore del circuito integrato. 

La polarizzazione è assicurata 
per mezzo del resistore ROl da 10 
kfì, mentre l’ingresso invertitore è 
polarizzato con il resistore R02 an- 
ch ’esso da 10 kfì. Questo ingresso 
permette la controreazione sulFam- 
plificatore effettuata per mezzo del 
resistore R04 da 1 MSI, tra Fuscila 
delTaltoparlantc e il terminale n. 2 
del circuito integrato pA709C. 

Tra il terminale 1 e 8 troviamo 
una rete di compensazione compo¬ 
sta del resistore R05 da 1,5 kfì e 


dal condensatore C02 da 470 pF, 
montati in serie tra loro. Allo stes¬ 
so modo, tra il terminale 5 e 6, tro¬ 
viamo una piccola capacità di com¬ 
pensazione, da 47 pF. 

J1 circuito integrato è alimentato 
con due tensioni simmetriche ±15 
V, queste tensioni sono ottenute a 
partire dalFalimentazione generale 
± 45 V. 

La tensione + 15 V applicata al 
terminale 7 è disaccoppiata per 
mezzo di un condensatore da 47 
uF/22 y. Altrettanto dicasi per la 
tensione —15 V che è disaccoppia¬ 
ta con il condensatore C04 da 47 


+ 4S V 



Fig. 1 - Schema elettrico dell'ampUficatore di potenm^ il circuito integrato [COI 
svolge la funzione di amplificatore di tensione. 
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À Fig. 2 - Circuito stampato in grandezza 
* naturale delFampiìfìcaiore di potenza. 


jiF, mentre la tensione —22 V è 
applicata al terminale 4. 

J1 segnale amplificato dal circui¬ 
to integrato ICOl, disponìbile sul 
terminale 6, viene applicato alle 
basi dei due transistori: QOl tran¬ 
sistore PNP 2N4037 e Q02 transi¬ 
store NPN 2N5053. Questi due 
transistori formano una coppia com¬ 
plementare ed entrambi sono mon¬ 
tati a collettore comune (uscite su¬ 
gli emettitori), li collettore di QOt 
è collegato al —45 V ed il collettore 
di Q02 al +45 V. 

Lo stadio a simmetria comple¬ 
mentare QOl c Q02 fornisce sugli 
emettitori dei segnali in opposizio¬ 
ne di fase,' 

Lo stadio seguente è un push- 
pull, la parte superiore comprende 
Q03/2N5053 seguito da 005/ 
,ASZ16, entrambi montati ad emet¬ 
titore comune. Il collettore di Q05 
è in collegamento continuo con la 
base di Q07/M)2841. 

La parte inferiore, identica alla 
precedente, comprende il transisto¬ 
re Q04/2N4037 seguito da Q06/ 
180T1 e da Q0S/MJ2S41. 

I transistori di potenza sono mon¬ 
tati in serie. 

L'uscita è effettuata tra la mas¬ 
sa e i resistor! R14 e R15, entram¬ 
bi da 1 n IO W. 

Una rete RC, composta dal resi- 
sLore RI5 da 2,2 LI ' 2 W e dal 
condensatore C06 da 0,22 pF, è 
montata in parallelo all'altoparlan¬ 
te. 


REALIZZAZIONE 

DEL CIRCUITO STAMPATO 

Le figure 2 e 3 mostrano le due 
superfici del circuito stampato in 
scala t : L Tutti gli elementi colle¬ 
gati alla massa sono saldati dal lato 
componenti (piano di massa), Ciò 
permetterà di disporre di un buon 
ritorno a massa e di diminuire i 
collegamenti effettuati dal lato ra¬ 
me. Questa superficie, inoltre, of¬ 
fre una schermatura molto effica- 


fig. 3 - Lato posteriore del circuito stam¬ 
pato: aneli"esso è ri prodotto in grandez¬ 
za naturale. 
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ce al collegamento, tra Tuscita del 
circuito integrato e le basi dì Q01 
e Q02, visibile in figura 3. 

Tutti i componenti non collegati 
a massa sono distanziati dalla pia¬ 
stra per evitare dei cortocircuiti. 

REALIZZAZIONE 
DELLE DUE SUPERFICI 
DEL CIRCUITO STAMPATO 

In figura 2 è visibile il circuito 
stampato, che per migliore como¬ 
dità di riproduzione è stato ripor¬ 
tato in scala 1:1. Numerosi sisle- 
mi potranno essere usati per la sua 
realizzazione: 

1) - Su di una piastrina di bacheli¬ 
te o vetroresina sì dovranno dise¬ 
gnare i collegamenti con delTin- 
chiostro speciale per circuiti stam¬ 
pati. 

Questo procedimento però non è 
consìgliabile a coloro che vogliono 
ottenere anche una buona estetica, 

2) - Un altro procedimento prati¬ 
co e di miglior estetica* per realiz¬ 
zare i circuiti stampati, consiste nel- 
husare delle piste e dischetti auto¬ 
adesivi da applicare alla piastrina 
facendo attenzione che la loro ade¬ 
renza sia perfetta; in questo modo 
si eviterà che il percloiuro si pos¬ 
sa infiltrare rovinando i collegamen¬ 
ti. 

3) - Per i più esigenti diciamo che 
in commercio si trovano anche dei 
circuiti stampati fotosensibili* 11 lo¬ 
ro impiego porterà, senza alcun 
dubbio, ai migliori risultati. 

Per non avere delle sorprese fina¬ 
li quando si forerà il circuito stam¬ 
pato, sarà bene tener conto del suo 
spessore che è di 1,6 mm. 

FORATUIU^ 

DEL CIRCUITO STAMPATO 

La foratura del circuito stampa¬ 
to si effettuerà con una punta da 
0,S mm di diametro* Questi fori an¬ 
dranno bene per tutti i componen¬ 
ti alPinfuori del 2 transistori di po¬ 
tenza. 

Per fissare questi ultimi, sarà ne¬ 
cessario praticare un foro del dia¬ 
metro di 4,2 mm e un altro foro del 
diametro di 1,2 mm per Ì terminali 
di uscita (Base e Emettitore). 



Fig. 4 - Disposizione dei componenti montati sulla piastrina. I componenti con¬ 
trassegnati con un punto nero hanno una connessione a massa. 



Fig. 5 - Schema elettrico di una alimentazione abbastanza semplice. 
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CABLAGGIO 
DELLA PIASTRINA 

Consigliamo dì iniziare il cablag¬ 
gio dagli elementi che hanno una 
connessione a massa, contrassegna¬ 
ti con un punto nero in figura 4, 

Per il montaggio del circuito 
integrato 1C01 bisogna fare atten¬ 
zione che lo stesso risulti orientato 
nella maniera esatta, il riferimento 
indica il terminale numero 8. 

Per un funzionamento a potenze 
elevate i transistori Q03 e Q04 do¬ 
vranno essere muniti di dissipatori 
di calore. 

1 resistori R13 e R14 saranno 
staccati dì circa 10 mm dalla pia¬ 
strina per evitare il surriscaldamen- 
io del circuito stampato c facilitare 
la dispersione del calore. 

Riguardo "ai transistori dì potenza 
Q07 e QOS, sarà opportuno mon¬ 
tarli su di un dissipatore, fissato da 
una parte all'altra della piastra, e 
non come indica la figura 4. I ter¬ 
minali di uscita di questi compo¬ 
nenti saranno saldati ai punti CBE 
da una parte e EBC dalRaltra. 

ALIMENTAZIONE 
SIMMETRICA ± U 

Lo schema delValimentazione, 
peraltro molto semplice, è illustra¬ 
to alla figura 5. 

Un trasformatore fornisce al se¬ 
condario 2 tensioni di 40 V, e sop¬ 
porta un carico di 4 A. Il punto 
medio è collegato alla massa e le 
estremità sono col legate ad un rad¬ 
drizzatore a ponte. Le tensioni po¬ 
sitive e negative raddrizzate sono 
filtrate per mezzo di 2 condensatori 
da 2200 ;pF/64 V. 

A partire da queste 2 alimenta¬ 
zioni zb U è possibile far funziona¬ 
re Lamplifìcatore di potenza. 

Fig. 6 - Schema elettrico di una alimen¬ 
tazione stabilizzata. Questa alimentazio¬ 
ne è preieribile per i due primi stadi e 
soprattutto per il circuito integrato. 

Fig. 7 - Circuito stampato in grandezza 
naturale del circuito di alimentazione 
illustrato in figura 6> 

Fig. H - Disposizione dei componenti sul¬ 
la piastrina del circuito di figura 6. / 
transistori QOl - Q02 e Q05 devono es-^ 
sere PNP per una tensione stabilizzata 
positiva +45 V. Per Valìmenfazione sta¬ 
bilizzata negativa —45 V, QOl - Q02 
Q03 devono essere PNP. Invertire anche 
la polarità dei condensatori C04 - C05 e 
del diodo Zener ZOJ. 
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L’UOVO DI COLOMBO 


DINO - SI porlate 200 Kil/V cc 20 Kfi/V ca 

Analizzatore elettronico con transistore ad effetto di campo (F.E,T,), Dispositivo di 
protezione e alimentazione autonoma a pile. 

Risultato di oltre 40 anni di esperienza, al servizio della Clientela più esigente in 
Italia e nel mondo, il DINO è uno strumento moderno, robusto e di grande affida^ 
bilità. Nel campo degli analizzatori il nome CHINAGLIA è sinonimo di garanzìa. 
PRESTAZIONI ^ A cc: 5pA 5A - A ca: 0,5mA -r 5A - V cc: 100 inV ^ 1500 V (30 KV)* 
- V ca: 5 1500 V - VBF: 5 1500 V - dB: — 10 -^ + 66 dB - Ohm: 1 KH 1000 MH - 

Cap. balìstico: 5 [jiF 5 F* 

* Mediante puntale AT 30 KV a richiesta. 

OHINAGLIA <► 

Richiedere catalogo a: CHINAGLIA DINO ELETTROCOSTRUZIONI sas. 

Via Tiziano Vecellio, 32 - 32100 BELLUNO - Tel. 25.102 














NOTA 

Nel presente caso non bisognerà 
dimenticare di collegare il ± 45 V 
dd connettore (vedere figura 2), 
con del filo di cablaggio, ai 2 pun¬ 
ti corrispondenti ± 45 V (vedere 
figura 4) —45 V punto E e +45 V 
punto C. 

Una alimentazione stabilizzata, 
tuttavia, sarà preferibile per i pri¬ 
mi 2 stadi, soprattutto per ICOl. 

La figura 6 illustra lo schema di 
principio di questo alimentatore. 

Il circuito è valido per le 2 tensio¬ 
ni simmetriche, modificando sola¬ 
mente qualche elemento, come spie¬ 
gheremo in seguito. T raddrizzatori 
non sono inseriti su questo schema 
poiché si dispone già di 2 tensioni 
continue ± U (figura 5). 

In figura 7 è visibile la traccia 
del circuito stampato, che sarà rea¬ 
lizzato nel sistema che ognuno ri¬ 
terrà più opportuno. 

Di questo circuito stampato do¬ 
vranno essere fatte 2 copie. 

La figura 8 indica la disposizio¬ 
ne dei componenti in funzione del¬ 
lo schema di principio, tuttavìa bi¬ 
sognerà, nel medesimo tempo, rife¬ 
rirsi alla tabella I che determina il 
giusto valore dei componenti del ca¬ 
blaggio delEalimentazione positiva 
+ U oppure deiralimentazione ne¬ 
gativa —U, 

COLLEGAMENTI 
ALL’AMPLIFICATORE 
DI POTENZA 

Queste due alimentazioni stabi¬ 
lizzate, regolabili con Laiuto dei po¬ 
tenziometri POI ai valori di ±45 V, 
saranno collegate al connettore ai 
punti corrispondenti a ± 45 V, e 
la massa* Quanto ai punti ± U 
(alimentazione semplicemente fil¬ 
trata) , essi saranno collegati diret¬ 
tamente al punto E {—45 V) e al 
punto C (±45 V), 

MESSA A PUNTO 

La sola regolazione da fare si ef¬ 
fettua con il potenziometro POI. 

Questo componente permette di 
inviare alle basi di Q05 e Q04 2 
segnali di identica ampiezza ma, e- 
videntemente, in opposizione di fa¬ 
se. Esso infatti, compensa lo squili¬ 
brio che si può produrre se i tran¬ 
sistori QOl e Q02 non sono rigoro¬ 
samente accoppiati* 


TABELLA I 

Componenti 

Alimentazione 

Alimentazione 


Positiva (-h45 V) 

Negativa ( —45 V) 

Transistore QOl 

MI 2841 

M) 2941 

Transistore Q02 

2N3053 

2N4037 

Transistore Q05 

2N3053 

2N4037 

Zener ZOl 

lt2ZA 

,112ZA 

Resìstore ROl 

3,3 kn - 0,5 W 

3,3 kn - 0,5 W 

Resistore R02 

3,9 kn - 2 W 

1 kn - 2 w 

Resistere R03 

1 kn - 0,5 W 

3,9 kn ■ 0,5 W 

Potenziometro POI. 

1 kn 

1 kn 

Condensatore C03 

3,5 nF - 160 V 

3,5 nF - 160 V 

Condensatore C04 

IO nF - 64 V 

10|aF-64V 

Condensatore C05 

2200 jaF - 64 V 

2200 !aF - 64 V 


ELENCO DEI MATERIALI 

ROl 

resistore a strato da 10 kXl - 1/2 W - 5% 

R02 

resistore a strato da 10 kfi - 1/2 W - 5% 

R05 

resistere a strato da 1,5 kTl - 1/2 W - 5% 

R04 

resistore a strato da 1 MQ - 1/2 W - 5% 

R05 

resistore a strato da 39 kil - 1/2 W - 5% 

R06 

resistore a strato da 59 kfl - 1/2 W - 5% 

R07 

resistere a strato da 100 TI - 1/2 W - 5% 

R08 

resistore a strato da 100 STI - 1/2 W - 5% 

R09 

resistore a strato da 910 H - 1/2 W - 5% 

RIO 

resistore a strato da 910 H - 1/2 W - 5% 

RII 

resistore a strato da 1 kTl - 1/2 W - 5% 

R12 

resistore a strato da 1 kTl - 1/2 W - 5% 

R13 

resìstere a filo da 1 TÌ - 10 W - 5% 

R14 

resistore a filo da 1 H -- 10 W - 5% 

R15 

resistore a filo da 2,2 H - 2 W - 5% 

RI 6 

resistore a strato da 12 kii - 1/2 W - 5% 

R17 

resistore a strato da 12 - 1/2 W - 5% 

POI 

potenziometro lineare da 2 kD. con un passo di 2,54 

COI 

condensatore mylar metallizzato da 2 pF - 160 V 

C02 

condensatore ceramico da 470 pF 

C03 

condensatore elettrolitico da 47 uF - 25 V 

C04 

condensatore elettrolitico da 47 pF ^ 25 V 

C05 

condensatore ceramico da 45 pF 

C06 

condensatore mylar metallizzato da 0,22 pF - 160 V 

DOl 

diodo, Zener 15 V - 500 mW 

D02 

diodo Zener 15 V - 500 mW 

ICOl 

circuito integrato uA709C della Ates 

QOl 

transistore 2N4037 della RCA 

Q02 

transistore 2N3053 della RCA 

Q03 

transistore 2N3053 della RCA 

Q04 

transistore 2N4037 della RCA 

Q05 

transistore ASZ16 oppure AD 149 

Q06 

transistore 180T2 della Sesco seni 

Q07 

transistore MJ2841 della Motorola 

Q08 

transistore MJ2S41 della Motorola 
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6 INTERESSANTI 
CIRCUITI 
ELETTRONICI 

a cura deiring. S. MAURI 


Sebbene eminentemente basata sul¬ 
la matematica, e facente quindi par¬ 
te del vasto mondo delle scienze e- 
satte, Telettronica presenta una no¬ 
tevole elasticità; infatti, raggrup¬ 
pando tra loro diversi tipi di com¬ 
ponenti, e quindi diverse funzioni, 
è possibile ottenere una vastissima 
gamma dì prestazioni, conformi al¬ 
le più svariate esigenze. A conferma 
di quanto sopra, ecco sei nuove idee 
alle quali ne seguiranno altre riferi¬ 
te alle diverse possibilità di risol¬ 
vere problemi di varia natura. 



e si tiene conto del fatto 
che ogni componente elet¬ 
tronico può essere usato in 
una varietà praticamente infinita di 
condizioni di impiego, non è diffi¬ 
cile ammettere che ■— con un po' 
di esperienza — chiunque può esco¬ 
gitare nuovi circuiti e nuove appli¬ 
cazioni. 

A dimostrazione di quanto ab¬ 
biamo affermato, pubblichiamo in 
questo articolo la descrizione fun¬ 
zionale di sei circuiti che — anche 
se non assolutamente nuovi — sono 
però assai interessanti e forse non a 
tutti noti. 

Il tecnico elettronico che ama 
svolgere la propria attività non sol¬ 
tanto agli effetti della realizzazione 
pratica di idee altrui, o della messa 
a punto, del collaudo o della ripa¬ 
razione di apparecchiature di dispo¬ 
sitivi elettronici, ma anche agli ef¬ 
fetti dell'allestimento «ex novo» di 
circuiti particolari, conformi a sue 
personali esigenze, si trova spesso 
ad affrontare il problema di creare 
un circuito in grado di funzionare 
con determinate caratteristiche sta¬ 
tiche e dinamiche, e di dover ese¬ 
guire quindi calcoli e prove di va¬ 


ria natura, per ottenere alla fine il 
risultato voluto a compenso della 
sua fatica. 

Ebbene, proprio per aiutare i no¬ 
stri Lettori a risolvere difficoltà di 
questo genere senza gravi impedi¬ 
menti, ci sembra utile descrivere i 
circuiti che seguono, e che consisto¬ 
no in altrettante interessanti appli¬ 
cazioni pratiche della tecnica elet¬ 
tronica, sulla scorta di una nota re¬ 
centemente pubblicata da Wireless 
World. 

UN SISTEMA DI PROTEZIONE 
DEGLI STADI FINALI 
NEGLI AMPLIFICATORI 
FUNZIONANTI 
IN CLASSE «B» 

11 lettore rammenterà certamente 
che varie volte ci siamo occupati dei 
metodi d! protezione degli stadi fi¬ 
nali di un amplificatore di Bassa 
Frequenza, contro le repentine va¬ 
riazioni di ampiezza di segnali in 
gioco, oppure della quantità di e- 
n ergi a elettrica assorbita dal carico. 

Oltre a ciò, già altre volle abbia¬ 
mo descritto metodi moderni e ra¬ 
zionali in grado di evitare l'improv¬ 
viso deterioramento dei transistori 
di potenza di un amplificatore fun¬ 
zionante appunto in classe «B», in 
caso di imprevista interruzione del 
circuito di carico, o di cortocircuito 
accidentale dello stesso. 

Quanto stiamo per dire è riferito 
allo schema elettrico illustrato alla 
figura 1 , che rappresenta appunto 
un esempio tipico di stadio di uscita 
di Bassa Frequenza, dimensionato 
in modo tale da creare i presuppo¬ 
sti che stabiliscono il funzionamen¬ 
to in classe B, agli effetti della po¬ 
larizzazione e della dinamica del se¬ 
gnale. 


-Un metodo di impiego assai fre¬ 
quente per proteggere i transistori 
finali Tt’i e Trd, sfrutta la tensione 
che sì sviluppa ad opera della cor¬ 
rente di uscita, (presente ai capi dei 
resi stori Re ed aventi appunto 
una funzione dì controllo) per de¬ 
terminare il passaggio allo stato di 
conduzione degli stadi di commuta¬ 
zione contrassegnati nello schema 
Ttz e Tnh che controllano le carat¬ 
teristiche del circuito di base degli 
stadi finali. Questo metodo può es¬ 
sere migliorato notevolmente con la 
aggiunta dei resistori Ri ed Rd, col¬ 
legati tra le basi dei transistori di 
commutazione e le relative linee di 
aJimentazione. 

II risultato deiraggiunta dei sud¬ 
detti due resistor! consiste nel fatto 


+V (+25V) 



Fig. J - Il provvedimento di protezione 
nei confronti degli stadi finali di un am- 
pHfieatore di Bassa Frequenza funzio¬ 
nante in classe consiste nelFaggiun- 
ta dei resistori contrassegnati RI ed 
Rl\ nel circuito che viene qui illu- 
strat o. 
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che la corrente di picco di uscita di¬ 
sponibile si riduce di intensità col 
diminuire deirimpedenza di carico 
Ri. A causa di questa riduzione au¬ 
tomatica, quando l'amplificatore 
viene a trovarsi accidentalmente in 
condizioni di cortocircuito del cari¬ 
co, 0 comunque quando l'impeden¬ 
za di quest'ultimo si riduce notevol¬ 
mente per un qualsiasi motivo, fino 
a raggiungere un valore inferiore a 
quello che può essere considerato 
di sicurezza, la dissipazione di po¬ 
tenza da parte degli stadi finali vie¬ 
ne contenuta entro un valore para¬ 
gonabile a quello che sussiste quan¬ 
do l'amplificatore funziona invece 
col suo carico nominale. 

Per meglio comprendere il fun¬ 
zionamento del circuito in tali cir¬ 
costanze, supponiamo che la cor¬ 
rente di uscita di picco con carico 
normale sia pari ad T, il che corri¬ 
sponde — nella maggior parte dei 
casi — approssimativamente al rap¬ 
porto tra ir valore della tensione e 
quello dell'impedenza di carico e- 
spressa in ohm: in altre parole, si 
ha che 

I = V ; Rl 

Se il carico fosse di natura esclu¬ 
sivamente resistiva, sarebbe facile 
ottenere condizioni di funzionamen¬ 
to prossime a quelle ideali, impie¬ 
gando resistenze in grado di soddi¬ 
sfare le seguenti espressioni mate¬ 
matiche. 


+12V 


Re = 0,6 : I 
e 

Rt - Rz ” Rl - Re 
ed anche se fosse possibile attribui¬ 
re ad R 2 un valore prossimo a 

1000 n. 

Occorre però considerare che le 
bobine mobili degli altoparlanti non 
possono essere considerate come un 
carico di natura esclusivamente re¬ 
sistiva, e che la loro impedenza non 
può essere determinata con precisio¬ 
ne se non nei confronti di una sola 
frequenza di riferimento, solitamen¬ 
te pari a 1.000 Hz. Di conseguenza, 
per consentire una certa tolleranza 
nei confronti dei valori resìstivi a- 
dottati, è consigliabile ridurre il va¬ 
lore di Re, ed aumentare invece il 
valore di Rl, approssimativamente 
del 20% in ciascun caso. 

Il circuito illustrato è stato pro¬ 
vato in pratica con i valori riporta¬ 
ti nello schema. In condizioni di 
massimo pilotaggio, ossia di ampiez¬ 
za massima del segnale di ingresso 
applicato agli stadi finali di poten¬ 
za, e quindi con funzionamento a 
pieno regime di uscita, sono state 
rilevate intensità di picco della cor¬ 
rente di circa 2,6 A, col carico no¬ 
minale rappresentato dal simbolo 
Rl> e di 1,1 A con carico in corto 
circuito. Nei primo caso, la limita¬ 
zione dì ampiezza dei segnali era 
dovuta alla limitazione della corren¬ 
te di uscita, imposta dalle caratte¬ 


ristiche dinamiche della tensione di 
alimentazione. 

Il circuito si presta altrettanto be¬ 
ne sìa per rimpiego negli amplifica¬ 
tori con alimentazione a polarità 
singola, sia per l'impiego negli am¬ 
plificatori con alimentazione a dop¬ 
pia polarità; naturalmente, quando 
la polarità è semplice 0 singola, oc¬ 
corre sostituire il valore di V, agli 
effetti del calcolo di R^, con un va¬ 
lore pari alla metà della tensione dì 
alimentazione disponibile. 

Il circuito descritto non può esse¬ 
re usato nei confronti degli stadi dì 
uscita funzionanti in classe ^<A», in 
quanto determinerebbe lo stato di 
interdizione dei transistori finali du¬ 
rante la maggior parte dei semipe¬ 
riodi alternati del segnale. 

Conviene inoltre precisare che 1' 
uso di questo circuito non è consi¬ 
gliabile nella totalità dei casi, anche 
quando il funzionamento dello sta¬ 
dio finale avviene in classe «B», so¬ 
prattutto quando raltoparlante pre¬ 
senta già un'impedenza della bobi¬ 
na mobile inferiore a quella per la 
quale raraplificatore è stato elettro¬ 
nicamente dimensionato; ciò in 
quanto le prestazioni del sistema di 
protezione contro ì sovraccarichi, 
che agirebbe naturalmente anche in 
questo caso, provocherebbe uno 
sgradevole effetto di distorsione in 
corrispondenza di alti livelli di vo¬ 
lume. 

UN GENERATORE 
DI SEGNALI 

DI FORMA TRIANGOLARE 

I segnali caratterizzati da una 
forma d’onda tipicamente triangola¬ 
re, specie se si riesce ad ottenerli 
con una certa regolarità e simme¬ 
tria, sono assai utili in numerose 
circostanze, soprattutto per quan¬ 
to riguarda la produzione di segna¬ 
li dì riferimento, di segnali di de¬ 
flessione, dì segnali di confronto, e 
di sincronismo o pilotaggio nel cam¬ 
po delle misure elettroniche. 

Ciò premesso, il circuito che pro¬ 
poniamo, illustrato alla figura 2, 
può essere realizzato mediante Fim- 
piego di tre amplificatori a circuito 
integrato del tipo MC709, per otte¬ 
nere segnali aventi appunto una for¬ 
ma d'onda triangolare, la cui am¬ 
piezza può essere fatta variare indi¬ 
pendentemente da ciascun lato ri¬ 
spetto alla linea isoelettrica, rego- 



Fig. 2 - Schema eleifrico dei dispositivo adatto aiia produzione di segnali di forma 
d*ondci triangoiare, impiegante ire circuiti integrati, iuiii delio stesso tipo. 
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landò l'ampiezza della tensione di 
ingresso applicata ai primi due am¬ 
plificatori* 

La frequenza delle oscillazioni 
prodotte dipende dal valore del re¬ 
sistere da 470 kXl visibile nello 
schema, e da quello della capacità 
di 1 nF, facenti capo entrambe a1 
terminale n. 2 della terza unità mo¬ 
nolitica, e che costituiscono un cir¬ 
cuito di integrazione; essa dipende 
però anche dalFampiezza della ten¬ 
sione di uscita. 

Impiegando i valori riportati per 
ciascun componente nello schema il¬ 
lustrato, si ottiene una frequenza 
di 1 kHz, con un'ampiezza di usci¬ 
ta di 8 V da picco a picco, simme¬ 
tricamente distribuita da entrambi 
i lati del valore «0». 

E' bene precisare che, se venisse 
alterato il valore della capacità di 
1 nF per ottenere un altro valore di 
frequenza, sarebbe necessario mo¬ 
dificare anche quello della capacità 
da 22 nF, operando in modo tale 
che il rapporto tra i due valori ca¬ 
pacitivi corrisponda approssimati¬ 
vamente a 20 : 1. 

Questo circuito presenta una 
buona linearità dì funzionamento, 
ed inoltre la stabilità di ampiezza 
dei segnali prodotti è accettabile en¬ 
tro un'ampia gamma di valori della 
temperatura. 

CIRCUITO 

PER L IDENTIFICAZIONE 
DEI MARCATORI 
PROVENIENTI 
DA UN OSCILLATORE 
A CRISTALLO 

Durante le operazioni di allinea¬ 
mento, di messa a punto e di veri¬ 
fica del comportamento dì un rice¬ 
vitore per radiocomunicazioni, i se¬ 
gnali marcatori prodotti da un o- 
scillatore a cristallo funzionante sul¬ 
la frequenza di 500 kFlz non ven¬ 
gono sempre facilmente distinti per 
compiere un adeguato esame dei se¬ 
gnali ricevuti. 

11 circuito illustrato alla figura 5 
facilita notevolmente tale distinzio¬ 
ne: esso è evidentemente costituito 
da un transistore del tipo a giun¬ 
zione singola, disposto in modo tale 
da commutare l'alimentazione ap¬ 
plicata alFoscillatore a cristallo, fa¬ 
cendo sì che essa sia alternativa¬ 
mente presente ed assente. 

Questo particolare accorgimento 


rende intermittente il segnale mar¬ 
catore che corrisponde a quella fre¬ 
quenza, il quale appare e scompare 
sullo schermo deiroscilloscopio con 
alternanze di frequenza compresa 
tra 5 e 10 Hz, perfettamente avver¬ 
tibile dal rocchio umano, oppure de¬ 
termina una certa modulazione di 
ampiezza, quando si fa uso di un 
oscillatore del tipo a battimenti. 

Il segnale a dente di sega dispo¬ 
nibile in corrispondenza dell'emetti¬ 
tore del transistore a giunzione sin¬ 
gola è presente ai capi di un circui¬ 
to ad alta impedenza; successiva¬ 
mente, il circuito presenta uno sta¬ 
dio ad accoppiamento di emettitore, 
attraverso il quale viene pilotato lo 
stadio finale dì commutazione. 

La resistenza R, che presenta nel 
caso illustrato un valore nominale 
di 100 kQ, può implicare una certa 
messa a punto per ottenere un gra¬ 
do adeguato di «modulazione», per 
cui è bene che sia del tipo semìfis- 
so, con possibilità di aumentarne o 
diminuirne il valore a seconda del¬ 
le esigenze. Oltre a ciò, collegando 
un voltmetro avente una resistenza 
interna di valore sufficientemente 
elevato tra il collettore di Tr3 e la 
massa, è possibile notare variazio¬ 
ni di ampiezza praticamente irrile¬ 
vanti intorno al valore approssima¬ 
tivo di 1 V al-di'sotto della ten¬ 
sione di alimentazione. 

Questo circuito presenta il van¬ 
taggio di facilitare notevolmente la 
identificazione dei segnali «mar¬ 
ker» nella gamma compresa tra 18 
e 50 MHz, entro la quale le armo¬ 
niche di ordine elevato delle oscik 
lazioni prodotte dal cristallo sono 
relativamente deboli. 

UNO STABILE CONVERTITORE 
TENSIONE - FREQUENZA 

Quando agli effetti della conver¬ 
sione di un valore di tensione in un 
valore di frequenza si fa uso di un 
multi vibratore del tipo a funziona¬ 
mento libero, le resistenze presenti 
nei circuiti di base dei transistori di 
commutazione vengono spesso so¬ 
stituite con due transistori supple¬ 
mentari, che hannp il compito di 
determinare un'alimentazione a cor¬ 
rente costante. 

Occorre però precisare che le va¬ 
riazioni della tensione presente tra 
Feinettitore e la base di questi tran¬ 
sistori, dovute ad effetti termici, ri- 



r/g. 3 - Schema ele^nco del dis.positivo 
di identificazione dei marcatori dei se¬ 
gnali prodotti da un osciìiatore a cristal¬ 
lo, funzionante in modo tale da rendere 
i contrassegni «marker» instabili sullo 
schermo dell'oscilloscopio, facilitandone 
ridentificazione rispetto agli altri marca¬ 
tori di diversa provenienza. 

ducono notevolmente la stabilità di 
frequenza del circuito fondamen¬ 
tale . 

Come il Lettore certamente saprà 
un transistore ad effetto di campo 
appartenente alla categoria MOS 
(«Metal - Oxide - Semiconductor») 
può presentare un coefficiente ter¬ 
mico positivo o negativo, a seconda 
delle condizioni dì funzionamento 
nelle quali viene impiegato. Confor¬ 
memente, in un circuito del tipo 
ibrido, contenente cioè una combi¬ 
nazione adatta di transistori di tipo 
convenzionale e del tipo MOS, la 
stabilità termica può essere notevol¬ 
mente migliorata, a patto però che 
i punti di funzionamento lungo le 
rispettive curve caratteristiche di 
entrambi i tipi di transistori venga¬ 
no predisposti nella regione relativa 

-^sV 



Fig. 4 - Schema eleiirico del convertitore 
tensione-frequenza con funzionamento 
assai stabile, che può essere realizzato 
impiegando due transistori del tipo MOS 
e due transistori del tipo FET. 
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Circuito precisato 
nel testo 

Percentuale variazione frequenza 

a 60“C 

a lOO^C 

a 

0,9 

2,0 

b 

2,1 

4,5 

c 

0,2 

0,6 


al coefficiente termico positivo. 

A tale riguardo, la figura 4 illu¬ 
stra appunto lo schenici elettrico di 
un circuito ibrido di questo genere, 
adatto ad effettuare la conversione 
teusione-frequenza. 

E transistori del tipo MOS, e pre¬ 
cisamente Tr3 e Tr4, vengono qui 
usati come sorgenti a corrente co¬ 
stante, e — nel medesimo tempo — 
anche come dispositivi per la com¬ 
pensazione delle caratteristiche di 
funzionamento del circuito, nei con¬ 
fronti delle eventuali variazioni del¬ 
la temperatura. 

Le condizioni appropriate di fun¬ 
zionamento di questi transistori 
possono essere determinate natural¬ 
mente in base alle rispettive carat¬ 
teristiche termiche. 

I risultati sperimentali che riguar¬ 
dano la stabilità termica dei circuiti 
di conversione appartenenti a que¬ 
sta categoria vengono illustrati nel¬ 
la tabellina che segue, per i tre casi 
seguenti ; 

a) In riferimento al Funzionamento 
del circuito senza Raggiunta del¬ 
le sorgenti a corrente costante. 

b) Tn riferimento al funzionamento 
del circuito con transistori di ti¬ 
po convenzionale, e precisamen¬ 
te del tipo BSX29, usati appun¬ 
to come sorgenti a corrente co¬ 
stante. 

c) in riferimento al funzionamento 
del circuito con raggiunta dei 
transistori della categoria MOS 
del tipo FUGO, funzionanti aii- 
ch'essi come sorgenti a corren¬ 
te costante. 

II comportamento di questo di¬ 


spositivo elettronico rispetto alle va¬ 
riazioni di temperatura è stato con¬ 
trollato in fase sperimentale rispet¬ 
to a diversi valori della tensione di 
controllo Vx, nella gamma.di fre¬ 
quenze comprese tra 5 e 10 kHz, I 
risultati elencati della tabella sono 
riferiti ad un valore di Vx corri¬ 
spondente al centro della suddetta 
gamina. 

Confrontando infine i risultati ot¬ 
tenuti tra loro, appare assai eviden¬ 
te che la stabilità di frequenza del 
circuito ibrido, contenente cioè 
transistori dei due tipi, è notevol¬ 
mente migliore di quella consegui¬ 
bile con un circuito di tipo conven¬ 
zionale, rispetto a due valori assai 
diversi della temperatura. 

Oltre a ciò, con una accurata 
messa a punto dei valori dei com¬ 
ponenti che costituiscono il circui¬ 
to di cui fanno parte gli elementi 
MOS e ad effetto dì campo, so¬ 
prattutto per quanto riguarda Fìn- 
tensità delle correnti in gioco riferi¬ 
te ad un valore fisso della tensione 


di contT’ollo, è possibile migliorare 
ulteriormente la stabilità di frequen¬ 
za del circuito ibrido descritto. 

CONTROLLO DI TONO 
AD ALTO LIVELLO 
E A BASSA DISTORSIONE 

Dal momento che i circuiti adatti 
al controllo del tono, soprattutto per 
quanto riguarda ratteniiazione e Le¬ 
sa! tazione separatamente delle fre¬ 
quenze alte e di quelle basse negli 
amplificatori di Bassa Frequenza, 
specie se appartenenti alla catego¬ 
ria del Balta fedeltà, sono stati rea¬ 
lizzati in numerose versioni, la mag¬ 
gior parte di essi è certamente nota 
a tutti coloro che sì occupano ap¬ 
punto di amplificazione e riprodu¬ 
zione dei suoni. 

Indipendentemente però da quan¬ 
to è già stato più volte detto in pro¬ 
posito, Il circuito che qui illustria¬ 
mo alla figura 5 è stato escogitato 
per ottenere un guadagno di tensio¬ 
ne di circa 20 dB intorno al valore 
medio di ampiezza del segnale di un 
controllo di tono, con lo scopo di 
impiegare un segnale di uscita aven¬ 
te Lampiezza nominale di t V, per 
pilotare un amplificatore di potenza 
a bassa potenza, tramite una sorgen¬ 
te in grado di erogare invece un se¬ 
gnale di soli 100 mV. 

Il valore massimo assoluto della 
tensione di uscita presente ai capi 
di un carico del valore di 1.000 
è di 1.3 V di picco, ed il controllo di 
tono presenta solitamente un'impe¬ 
denza di circa 10 kO in posizione 
corrispondente al responso lineare; 
ne deriva che il massimo effetto ad¬ 
dizionale di carico è limitato a cir¬ 
ca l .000 n per una tensione di 3 V 
efficaci in corrispondenza dell'ef¬ 
fetto di limitazione. 

Il circuito è praticamente equi- 



Fig. 5 - Circuito dai controllo di tono a disiorsione, in grado di sviluppare un 

guadagno di circa 20 dB al di sopra del livello del segnale corrispondente ad un 
funzionamento lineare. 
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valente ad uno stadio ad un transi¬ 
store, ma ia distorsione risulta in¬ 
vece notevolmente ridotta, facendo 
funzionare il transistore Tr2 con 
base a massa, e Tr5 in condizioni 
di tensione di collettore pressoché 
costante; ciò provoca un'apprezza- 
biie riduzione della distorsione im¬ 
putabile alla presenza della seconda 
armonica- 

11 transistore Tri si comporta al¬ 
la stessa stregua di una sorgente a 
corrente costante ^ per consentire il 
passaggio della massima intensità 
di corrente attraverso il carico du¬ 
rante i semiperiodi positivi del se¬ 
gnale, la quale corrente ammonta 
opprossimativamente a 5 mA. 

Dal momento che riinpedenza dì 
ingresso è di valore basso, il circui¬ 
to si presta anche alTimpiego come 
miscelatore virtuale di massa, con 
un'impedenza di ingresso nominale 
del valore di 10 kfì. 

Nei confronti dì questo circuito 
particolare, è dì un certo interesse 
il fatto che la presenza della capa¬ 
cità CI può provocare fenomeni di 
lieve instabilità nei confronti dei 
segnali a frequenza molto bassa, 
per cui il relativo valore può impli¬ 
care una messa a punto più o meno 
laboriosa, per far sì che la tensione 
di collettore dello stadio Tr2 au- 
menti in modo criticamente smorza¬ 
to, specialmente se la linea di ali¬ 
mentazione è caratterizzata per 
qualsiasi motivo plausibile da una 
impedenza elevata. 

Se si elimina la capacità Cl, e 
se si abbinano in un unico compo¬ 
nente i resistori del valóre rispetti¬ 
vo di 5LOGO e di 100.000 fi, si 
provoca una riduzione del guada¬ 
gno a circa 14 dB, e si riduce anche 
la gamma dinamica del controllo. 

Il fenomeno di «overshoot» ad 
Alta Frequenza può essere soppres¬ 
so sia aggiungendo una capacità del 
valore di 1 nF in parallelo al resi¬ 
stere da 6,8 kfl, sia collegando tra 
il collettore di Tr2 e la massa un 
resistore del valore di 820 H, in se¬ 
rie ad una capacità del valore di 
2,2 nF. Durante le operazioni di 
controllo delle caratteristiche di fun¬ 
zionamento del circuito, può anche 
verificarsi ^opportunità di adottare 
entrambi gli accorgimenti citati per 
la riduzione dell'effetto di «over- 
shoot». Tale eventualità dipende pe¬ 
rò anche in certo qual modo dal 


responso alla frequenza che carat¬ 
terizza lo stadio precedente. 

UN OSCILLATORE 
A PONTE DI WIEN 
INVERTITO 

Il circuito a ponte di Wieii ha 
raggiunto già da molto tempo una 
enorme notorietà, soprattutto in 
quanto viene impiegato agli effetti 
della produzione di segnali a cor¬ 
rente alternata di forma d'onda si¬ 
nusoidale assai regolare, specie per 
la realizzazione di generatori di se¬ 
gnali a frequenza acustica, notoria¬ 
mente utili per la messa a punto di 
amplificatori funzionanti a Bassa 
Frequenza. 

Ebbene, per chi ha una certa pra¬ 
tica in questo tipo di circuito, è in¬ 
teressante rilevare che, se i bracci 
reattivi di un circuito a ponte di 
Wien vengono per così dire capo¬ 
volti, ossia se il segnale di uscita 
viene prelevato ai capi del braccio 
in serie, il passaggio del segnale è 
minimo in corrispondenza della fre¬ 
quenza relativa ad uno sfasamento 
pari a «0». 

Se un circuito invertito di questo 
genere, come nel caso illustrato al¬ 
la figura 6 a titolo di esempio, viene 
usato come partitore di tensione 
sensibile alla frequenza (e quindi a 
discriminazione) in un circuito di 
reazione negativa, si produce un fe¬ 
nomeno in base al quale il guada¬ 
gno risulta massimo in corrispon¬ 
denza della frequenza di sintonia. 

La reazione positiva a larga ban¬ 
da, tramite una rete resistiva, può 
perciò essere usata per ottenere la 
produzione di oscillazioni. Questo 
tipo di circuito si presta per la rea¬ 
lizzazione di oscillatori con stabiliz¬ 
zazione a lampada a filamento di 
tipo piuttosto semplice, come è ap¬ 
punto quello illustrato. 

Per chi avesse necessità di speri¬ 
mentare questo circuito particolare, 
precisiamo che la distorsione misu¬ 
rata è risultata pari approssimativa¬ 
mente allo 0,3%, con una frequen¬ 
za delle oscillazioni di 1.000 Hz. 

CONCLUSIONE 

1 sei circuiti descritti, che senza 
pretese di novità assoluta possono 
risultare, come abbiamo premesso, 
di notevole interesse in una vasta 
gamma di applicazioni, possono es- 



Fig. 6 - Circuito elettrico deiroscillatore 
a ^&nte di Wien ungertito, caratterizzato 
da una distorsione ini e riore 0,5% 

con una jrequenza pari a ì,000 fìz. Que¬ 
sto circuito può essere impiegato come 
partitore di tensione. 

sere realizzati anche impiegando 
transistori di tipo diverso da quelli 
citati, purché di analoghe prestazio¬ 
ni, nelFeventualìtà che quelli origi¬ 
nali non siano reperibili. Si ram¬ 
menti però in ogni caso che — co¬ 
me è assai difficile che due transi¬ 
stori dello stesso tipo, vale a dire 
contraddistinti dalla stessa sigla e 
prodotti dalla stessa Fabbrica, siano 
assolutamente identici tra loro — 
così è del pari difficile che — an¬ 
che in caso di equivalenza rilevata 
nelle apposite labelle — i circuiti 
descritti possano fnzìonare con altri 
tipi di transistori, senza alcuna mo¬ 
difica per gli altri componenti. 

Ciò è importante in particolare 
per quanto riguarda le resistenze di 
carico di collettore e quelle*'che de¬ 
terminano il valore della polarizza¬ 
zione di base, e quindi tutti i valori 
resistivi che intervengono per stabi¬ 
lire il punto di funzionamento degli 
stadi lungo la rispettiva curva. 

Le frequenze di funzionamento 
possono essere modificate a piacere 
a patto che si tenga conto delle re¬ 
lative esigenze, con particolare ri¬ 
ferimento alle costanti di tempo di¬ 
stribuite, per cui le prestazioni di 
tutti i circuiti descritti possono es¬ 
sere adattate alle esigenze del rea¬ 
lizzatore, qualunque esse siano. 

Non sono queste le sole idee che 
intendiamo divulgare sotto questo 
punto di vista, nel senso che avre¬ 
mo ben presto occasione di deserL 
vere altre interessanti innovazioni, 
che potranno facilitare il compito 
di risolvere alcuni problemi. 
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RICEVITORE 
AUDIO TV 

A TRE TRANSISTORI 

a cura di B. STUCCHI 


Presentiamo in questo articolo 
un semplice ricevitore audio 
TV, Il circuito è formato da 
tre transistori e pochi altri 
componenti. La sua realizza¬ 
zione è estremamente sempli¬ 
ce, tanto da essere alla por¬ 
tata anche dei meno esperti, 
a patto che seguano scrupo¬ 
losamente le indicazioni ri¬ 
portate nel testo. 


a nascita di nuovi tipi di 
transistori NPN, relativa¬ 
mente poco costosi, aventi 
una frequenza di taglio di qualche 
centinaia di MHz, ha permesso di 
raggiungere con successo il segna¬ 
le audio della televisione dei canali 
compresi fra 175,25 - 180,75 MHz 
e 203,25 - 208,75 MHz, 

Questi transistori, rivelatisi otti¬ 
mi per il funzionamento su queste 
gamme di frequenza, hanno facili¬ 
tato la realizzazione del ricevitore 


a superreazione di grande sensibili¬ 
tà descritto in questo articolo. 

SCHEMA DI PRINCIPIO 

La figura 1 mostra lo schema di 
principio del ricevitore, lo stadio a 
superreazione è equipaggiato di un 
transistore NPN tipo BF 167. 

Nel circuito di emettitore di que¬ 
sto transistore è stata inserita una 
induttanza di (choc); il circuito 
di collettore è formato da un eir- 




Fig. 1 - Schema c4ettrico del ricevitore audio TV. Il circuito è composto da 3 transistori NPN e pochi altri componenti. 
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Antenna 



Fig. 2 “ Disposizione dei componenti montaii dal lato isolante della piastrina. 


culto oscillante d'accordo compo¬ 
sto dalla bobina LI e dal conden^ 
satore CI. 

Il circuito di collettore compren¬ 
de anche un resistore di carico BF 
da 2J kFÌ ed una cellula di bloc¬ 
caggio AF, costituita da un resisto¬ 
re da 470 'fi e da un condensatore 
da 22 nF. 

L'accoppiamento necessario al 
mantenimento delle oscillazioni è 
assicurato dal condensatore C2 di¬ 
sposto tra l'emettitore e il collettore 
di Tl. La base di quest'ultimo è 
convenientemente polarizzata da 
RI, mentre il condensatore C3 de¬ 
termina la frequenza di disaccop¬ 
piamento delle oscillazioni che ca¬ 
ratterizzano il funzionamento a 
<<superreazione». 

L'antenna è collegata per mezzo 
di CI alla base del circuito d'ac¬ 
cordo* 

11 funzionamento di questo sta¬ 
dio c molto semplice* 

A riposo la polarizzazione di ba¬ 
se del transistore è regolata in ma¬ 
niera da risultare bassa, in modo 
che la forma stessa della caratteri¬ 
stica d Ingresso (parte curva) del 
transistore, permetta la rivelazione. 

La ricezione di un segnale da ori¬ 
gine a delle oscillazioni che sono 
raddrizzate dal diodo che costitui¬ 
sce la giunzione emettitore-base. 

La corrente raddrizzata carica il 
condensatore da 4,7 nF; questo ca¬ 
rico è tale che fa diminuire la pola¬ 
rizzazione dì base e nel medesimo 
tempo il guadagno* Quest'ultimo, 
divenendo troppo debole, fa cessa¬ 
re le oscillazioni e, nel’ medesimo 
istante, il condensatore si scarica 
per mezzo di RI. 

Il potenziale di base risale e, 
quando si ottiene un valore conve¬ 
niente, le oscillazioni riprendono, e 
così di seguito 

Il disaccoppiamento delle oscil¬ 
lazioni si fa evidentemente ad una 
frequenza non udibile superiore a 
20 kHz. 11 fenomeno di superrea- 
zione risulta quindi ben realizzato. 

L alimentazione dello stadio ri¬ 
velatore si effettua attraverso la 
cellula di disaccoppiamento R4-C7. 

Questo rivelatore a superreazio- 
ne è seguito da un amplificatore 
BF a 2 stadi* Il primo di questi 2 
stadi è equipaggiato di un transi¬ 
store NPN BC109A ad alto guada¬ 
gno* 


Il segnale BF raccolto dal resi¬ 
store di carico di Tl è applicato, 
attraverso il condensatore C6, alla 
base del transistore T2. 

Quest'ultimo è polarizzato grazie 
al resistore R5 che è collocato tra 
la base e il collettore. 

Un potenziometro miniatura in¬ 
serito nel collettore di T2 regola il 
livello d'ascolto. 

Il secondo stadio BF è identico 
al primo; il condensatore da 10 nF, 
in parallelo al resistore di carico 
R8, elimina i soffi residui. 

L'auricolare utilizzato è di tipo 
a bassa impedenza. Si può comun¬ 
que, se le condizioni di ricezione 
sono favorevoli, sostituire R8 con 
un piccolo altoparlante da 25 fi. 


REALIZZAZIONE PRATICA 

L'impiego di una piastra forata 
per circuiti stampati facilita la rea¬ 
lizzazione. Lo spazio di 5 mm tra 
un foro e l'altro permette la mi¬ 
niaturizzazione come un normale 
circuito stampato. 

Il montaggio dei diversi compo¬ 
nenti viene effettuato dal lato iso¬ 


lante; per quanto concerne i colle¬ 
gamenti si tratta semplicemente di 
unire dal Iato opposto della baset¬ 
ta* con l'aiuto di cavetto per con¬ 
nessioni, i differenti punti che de¬ 
vono essere collegati* 

In figura 2 è mostrato un esem¬ 
pio dì cablaggio dei componenti 
montati sulla piastra. 

La figura 3 mostra invece le con¬ 
nessioni da effettuare dal lato op¬ 
posto che, come abbiamo già ac¬ 
cennato, possono essere effettuate 
con del cavetto isolato* 

La bobina LI è realizzata su di 
un supporto di 8 mm diametro e 
comporta 4,5 spire di filo di rame 
stagnato da 10/10 ripartiti su di 
una lunghezza di 15 mm. L'accor¬ 
do si effettua con l'aiuto di un nu¬ 
cleo che va inserito all'interno del 
supporto* 

Per quanto riguarda l'induttan¬ 
za (choc) è doveroso precisare che 
è formata da 40 spire di filo smal¬ 
tato da 0*2 mm avvolti sul corpo 
di un resistore da t MLÌ - 1/2 W* 
Dopo aver inserito nell'apposita 
presa l'auricolare di circa 3 5 kfl 

di impedenza, il ricevitore viene 
messo sotto tensione. 
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fig, J - Traccia del circuito stampato visto dai lato rame. Se si usa una piastra 
forata le connessioni possono essere effettuate eon del cavetto. 
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SOCIETÀ ITALIANA 
COSTRUZIONI TERMOELETTRICHE 

Richiedete Listino a; 

SICTE - C.P. 52 - Pavia 


La figura 4 indica la disposizione 
dei terminali dei transistori BF167 
c BC109A. 

MESSA A PUNTO 

CoUegarc l'antenna che può es¬ 
sere costituita da uno spezzone di 
[ilo di circa 50-40 cni. 

Dopo la messa in funzione, si de¬ 
ve ottenere, regolando il resistore 
Ri, un rumore caratteristico «di ca¬ 
duta d'acqua» o «soffio»* Inserire 
il nucleo di LI per ottenere l'ac¬ 
cordo esatto. 

Si ritoccherà, in seguito, Ri re¬ 
golandolo fino al limite della sinto¬ 
nia in modo da avere la massima 
sensibilità* 

Se si manifesteranno degli incon¬ 
venienti bisognerà modificare il va¬ 
lore del condensatore C2* 

E' preferibile, a titolo di prova, 
impiegare per Cl invece che per C2 
im condensatore variabile da 0 a 
30 pF, 

In seguito si dovrà determinare 
il valore della capacità fissa in fun¬ 
zione delle indicazioni fornite dal 
condensatore variabile* 

Questo rivelatore a super reazio¬ 
ne può essere utilizzato anche per 



Fig. 4 - Disposizione dei ierminalt dei 
Imnsistori usati. 


la ricezione delle trasmissioni in 
FM, bisognerà però modificare la 
bobina LI e le capacità Cl e C2* 
In questo caso la bobina sarà for¬ 
mata da 6 spire avvolte sul mede¬ 
simo supporto usato per la gamma 
precedente mentre i condensatori 
Cl e C2 diverranno rispettivamen¬ 
te di 15 e 25 pF circa. 


ELENCO DEI MATERIALI 

RI 

resistore variabile da 470 kn 

R2 

resistore da 470 lì 

R3 

resistore da 2,7 klì 

R4 

resistore da 1,5 Mi 

R5 

resistere da 220 klì 

R6 

potenziometro miniatura da 5 kfì 

R.7 

resistore da 350 kO 

RS 

resistore da 10 kll 

Cl 

condensatore ceramico da 15 pF (per FM) 

Cl 

condensatore caramico da 4,7 pF (per audio TV) 

C2 

condensatore ceramico da 25 pF (per FM) 

C2 

condensatore ceramico da 10 pF (per audio TV) 

C3 

condensatore ceramico da 4,7 nF 

C4 

condensatore ceramico da 35 pF 

C5 

condensatore ceramico da 22 nF 

C6 

condensatore elettrolitico da 10 pF - 12 V 

C7 

condensatore elettrolitico da 50 pF - 12 V 

C8 

condensatore elettrolitico da 10 pF - 12 V 

C9 

condensatore ceramico da 10 nF 

TI 

transistore NPN al silicio BF167 

T2 

transistore NPN al silicio BC109 A 

T3 

transistore NPN al silicio BC109 A 
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invertitore c.c./c.a. 
per alimentazione 

da batterie di Mike lEY 


I I ianio alle porte di avveni¬ 
menti importanti. I radio- 
I I amatori stanno per ottene¬ 
re la possibilità di trasmettere da 
qualsiasi punto delia Penisola, sen¬ 
za la preventiva autorizzazione dal 
Ministero PT, come si è fatto richie¬ 
dendo la cosiddetta licenza di bar¬ 
ra P. 

Può darsi che quando questo ar- 
ticolu «andrà in macchina», cioè in 
stampa sia già arrivata la delibera 
ufficiale. 

La cosa è importante, in quanto 
tra Lalfro, le disposizioni in via di 
approvazione prevedono che sia 
possibile trasportare gli apparati a 
bordo della propria aiitomohile, an¬ 
che se sembra, che non sarà consen¬ 
tito l’uso delle stazioni quando Lau¬ 
to è in movimento. Particolare 
questo che ci pare sensato, date le 
difficoltà che già si incontrano a 
guidare un mezzo mobile nel caos 
della attuale circolazione. 

In pratica queste novità equival¬ 
gono alLimpiego delle stazioni mo¬ 
bili, da sempre in vigore in tut¬ 
ti gli altri paesi ad eccezione della 
Spagna, de! Portogallo e di qualche 
paese africano di nuova formazione 
con governo dittatoriale. 

Notevoli orizzonti si aprono quin¬ 
di al radioamatore specie per Lim- 
piego di stazioni portatili da dìsio' 
care specie per il traffico in onda 
ultracorta in posizione sopraelevata 
durante le gite infrasettimanali cd 
i week-end. 

Diviene così possibile sfruttare 
in pieno ciò che dì meglio può dare 
la propagazione. 

Nel Contest Romagna (del 6 gen¬ 
naio u,s,) sui 144 MHz, da Milano 


si è ricevuta abbastanza bene una 
stazione dalle alture tra Verona e 
Monfalcone ed una da Sesto Fioren¬ 
tino. Con la massima facilità si e 
col legata poi una stazione a Piane 
di Mocogno, a ISO km da Milano, 
dislocala a ben 1300 m di altezza. 
Diviene quindi accessibile il fatto¬ 
re «altezza dal livello del mare» per 
tutti i radioamatori. 

Sorge però il problema di utiliz¬ 
zare degnamente ed in modo pratico 
ed economico le apparecchiature fi¬ 
nora impiegate con alimentazione 
da rete a 220 V c,a. 

Coloro che puntano sulLutilizza- 
zione dei transistori potranno ac¬ 
contentarsi di una batteria a 12 V 
magari del tipo stagno da 3/h co¬ 
me quella da noi a suo tempo de¬ 
scritta. Ma chi vuole uscire con un 
poco più di potenza utilizzando J' 
apparato a tubi termoionici con la 
QQE 03/12 e circa 10 W dì uscita 
deve orientarsi diversamente. 

Un semplice convertitore statico 
da 12 o 24 V a 220 V 50 Hz sia 
pure in onda quadra, può risolvere 
tutti i problemi olire tutto con un 
notevole rendimento di trasforma¬ 
zione. 

Così agendo non si modifica nul¬ 
la, tutto rimane disponibile anche 
per Laliinenlazione dalla rete a cui. 
e ci si può cimentare subito in por¬ 
tatile verificando cosi tra Labro, 
cosa di. una certa importanza, ÌI 
rendimento di una stessa apparec¬ 
chiatura in diverse condizioni di la¬ 
voro specie come dislocazione di 
antenna. 

Descriviamo qui brevemente, 
quindi, un convertitore largamente 
conosciuto della Ditta LEA ed a di¬ 



raclìoaiiiatori 


sposizione in ogni Sede della G.B.C. 
certi di fare cosa gradita a tutti gli 

o.m. 

CARATTERISTICHE 
DELL^APPARATO CT 10 

La Ditta LEA produce un model¬ 
lo di invertitore da 100 VA di po¬ 
tenza utile per una tensione di ali¬ 
mentazione di 12 o 24 V e 220 V 
50 Hz di tensione dì uscita a forma 
d’onda rettangolare. 

Sono disponibili due diverse ver¬ 
sioni: la versione N che è solo pro¬ 
tetta contro le inversioni di pola¬ 
rità mentre la versione P è special- 
mente prevista per servizi continua¬ 
tivi e per ottenere una frequenza 
stabilizzata. La invariabilità della 
frequenza (che normalmente si alte¬ 
ra con le oscillazioni della tensione 
di alimentazione in c.c.) è indispen¬ 
sabile in tutti ì casi ove il funziona¬ 
mento dclLapparato da alìmenla- 
re è strettamente legato alla fre¬ 
quenza di lavoro come nel caso di 
funzionamento di registratori o gi¬ 
radischi. 

Ecco le caratteristiche degli ap¬ 
parati dichiarate dalla Casa costrut¬ 
trice LEA (f^aboratoii di Elettroni¬ 
ca Applicala). 

LO SCHEMA ELETTRICO 
E LA REALIZZAZIONE 

fn fig. 1 abbiamo fornito la foto 
della parte frontale delLapparato 
che, come si può notare, è di co¬ 
mandi semplicissimi. In fig, 3 dia¬ 
mo invece lo schema elettrico che 
ora discuteremo nei particolarL 
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Come si può notare lo schema è 
molto semplice e diremo, quasi con¬ 
venzionale. 

11 segreto di questa realizzazione 
sta nella scelta dei componenti e 
cioè nei transistori bilanciati come 
caratteristiche e di buona dissipa¬ 
zione, nelle resistenze a filo di otti¬ 
me caratteristiche, e soprattutto nel 
trasformatore ben studiato e dimen¬ 
sionato per i 100 W di massima e- 
rogazione. 

Ovviamente la reazione sulla ba¬ 
se di ogni transistore ha essa pure 
la sua importanza e cosi pure il di¬ 
mensionamento deU/avvolgimento. 

Cominciamo ad osservare che il 
trasformatore Tl è pilotato in con¬ 
trofase ed alimenta carichi, come 


vedremo più avanti, prevalentemen¬ 
te simmetrici. Per conseguenza non 
richiede un particolare traferro e 
ne riduce ovviamente Tingombro. 

Gli avvolgimenti sono stati rea¬ 
lizzati a parte ed in modo da dare 
luogo ad una eccitazione di buona 
simmetria. Si è connesso un resì- 
store di squilibrio iniziale di pola¬ 
rizzazione da 150 H 5 W per garan¬ 
tire sempre un pronto innesco delle 
oscillazioni (vedi schema elettrico 
di fig. 5). In serie ad ognuno di 
questi avvolgimenti è stato disposto 
un resistere da 2 fi 5 W per il 
pilotaggio delle basi di quegli ottimi 
transistori di bassa frequenza che 
sono gli AD 142 della ATES già da 
noi utilizzati per la realizzazione di 
un modulatore. 


Si tratta di transistori di costo 
modesto (circa 800 lire la coppia) 
in vendita in ogni sede della G.B.C. 
con una certa scelta a seconda del 
^ di amplificazione che è piuttosto 
elevato. 

Nel nostro caso sono stati scelti 
sia per questo /3 elevato, sia per la 
ridotta caduta tra einitter e colletto¬ 
re e conseguentemente bassa dissi¬ 
pazione quando sono in piena con¬ 
duzione. Sotto questo profilo questi 
transistori al germanio si prestano 
particolarmenle. 

Il notevole rendimento del com¬ 
plesso (dichiarato nelle caratteristi¬ 
che come deirordine del 70%) sta 
proprio in questa bassa caduta in 
fase di conduzione e nel buon di¬ 


mensionamento del trasformatore 
Tl. 

II gioco dei condensatori elettro- 
litici da 8 pF 500 V determina la 
frequenza di lavoro che si aggira sui 
50 Hz. Non ci resta molto da dire. 
Un fusibile, inserito sul conduttore 
della polarità negativa, protegge dai 
sovraccarichi e dalle inversioni di 
polarità, nel caso andasse in corto¬ 
circuito il raddrizzatore Y 100. 

L mserzione delTapparato è co¬ 
mandata da un piccolo interruttore 
disposto sul fronte delTalìmentatore 
contrassegnato dalle diciture «ON» 
c «OFF». Esso comanda Finserzio- 
ne nel relè RL che con il suo unico 
contatto ri a sua volta chiude il 
circuito di alimentazione da bat¬ 
teria. 11 resistere da 150 fi 2 W 


in serie al relè RY viene inserito so¬ 
lo nelFesecuzione a 24 V dato che il 
relè RL viene comunemente scelto 
del tipo per 12 V di lavoro. 

Il raddrizzatore Y 100 in serie 
al circuito del relè RL garantisce da 
inversioni di polarità. Se questa in¬ 
fatti venisse invertita per errore di 
connessione, il relè non potrebbe at¬ 
tirare. 

E' per questo motivo che la Dit¬ 
ta LEA alTerma che Tapparato è au¬ 
toprotetto contro le inversioni di 
polarità. 

Va notato, inoltre, che in questo 
modo Talimentazione resta sgancia¬ 
ta da difetti degli interruttori di ti¬ 
po convenzionale che tendono a lo¬ 
gorarsi sensìbilmente con Fuso, 
mentre una «pastiglia» di relè ben 
dimensionata, ed azionata magneti¬ 
camente, opera sempre nello stesso 
modo e con migliori garanzìe dì 
funzionamento. Oltre tutto ne risul¬ 
ta pure una disposizione costruttiva 
molto più semplice. 

Una cosa è montare un minusco¬ 
lo interruttore ed un'altra è opera¬ 
re con un comando di interruzione 
da 10 A da fissare a pannello. 

Un altro minuscolo interruttore a 
pannello ( comprensibile perché si 
opera al secondario con alta tensio¬ 
ne di 220 V e debole amperaggio) 
permette di dare un sovrappiù di 
tensione di 10 V in posizione di 
«MAX» rispetto a quella nominale 
di «MIN». 

La spiegazione di ciò va ricercata 
nel fatto che si opera con onda qua¬ 
dra e non con onda sinusoidale co¬ 
me nel normale collegamento di re¬ 
lè; ciò, se permette in genere uiYot- 
tima alimentazione di filamento, ri¬ 
duce invece un poco la resa delie 
anodiche. In alcuni casi quindi di¬ 
viene conveniente disporre di un 
10% in più di tensione di uscita. E 
questo viene ottenuto a piacere con 
una semplicissima commutazione 
sulle spire del secondario. 

Si tenga presente inoltre che do¬ 
po un certo funzionamento la ten¬ 
sione della batteria che nel frattem¬ 
po si è parzialmente scaricata si ri¬ 
duce di circa 0,5 V nel caso degli 
accumulatori al piombo. 

Anche per questo motivo un 
10% in più di tensione dì uscita 
può essere comodo per compensare 
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questa caduta di erogazione a 12 o 
24 V. 

Frontalmente sono disposti oltre 
a questi due comandi, i morsetti di 
alimentazione convenientemente di¬ 
mensionati dato che si ha a che fare 
con circa 12 A di massima corrente 
come riportato nei dati base di fun¬ 
zionamento. Di lato si è pure siste¬ 
mata la presa di alimentazione a 
220 V con il terzo elettrodo a massa 
secondo le recenti disposizioni della 
E,N,PJ. 

Diciamo qualche parola sulla di¬ 
sposizione di montaggio visibile in 
fig. 4. Le connessioni come risulta 
dallo schema elettrico di fig. 3, so¬ 
no semplicissime e non fanno sorge- 
gere alcun problema tranne quello 
di un buon dimensionamento dei 
conduttori, che infatti sono tutti in¬ 
distintamente corti e di buona se¬ 
zione, 

I transistori di potenza, gli AD 
142 della ATES, sono sistemati sul 
retro dell'invertitore come si può 
notare in fig. 2. (n questo modo la 
parete di retro ed in generale tutto 
lo chassis metallico partecipa alla 
dissipazione di quel 30-40 W che il 
rendimento dichiarato del 70% cir¬ 
ca rende indispensabili. 

In questo rendimento che è da 
intendersi complessivo è compreso 
anche quello del traslatore da 12 + 
+ 12 a 220 V che è stato partico¬ 
larmente curato dalla LEA e come 
qualità di ferro e come sezioni di 
avvolgimento. 

Per di più il trasformatore è sta¬ 
to solidamente ancorato allo chas¬ 
sis metallico, come si può notare in 
fìg. 4, questa disposizione di mon¬ 
taggio contribuisce efTìcacemente al¬ 
la dissipazione complessiva. 

TI relè prescelto per il comando 
di alimentazione è del tipo a note¬ 
vole dimensionamento come resi¬ 
stenza di contatto. Questo è realiz¬ 
zato in materiale speciale e ben stu¬ 
diato. 

II peso stesso dichiarato di circa 
4,5 kg. dice del buon dimensiona- 
mento del complesso. 

ISTRUZIONI PER LTMPIEGO 
DEGLI INVERTITORI 

Riportiamo qui di seguito quanto 
viene raccomandato dalla Ditta 
LEA nei fogli di accompagnamen¬ 
to del materiale facendo poi segui¬ 


re un nostro commento per maggio¬ 
re comprensione di quanto giusta¬ 
mente consiglialo. 

1 ) Alimentazione 

L'invertitore per un corretto fun¬ 
zionamento deve essere alimentato 
da una sorgente di tensione conti¬ 
nua con resistenza interna molto 
bassa (poche decine di niilliohm). 
Normalmente vengono usate batte¬ 
rie di accumulatori. 

Evitare in linea di massima Tim- 
piego di alimentatori, carica batterìe 
0 altro; in caso di dubbio la Ditta 
LEA fornirà tutte le spiegazioni ne¬ 
cessarie. 

2) Collegamenti alla batterìa 

La batteria deve essere coUegata 


alEinvertitorc in maniera sicura, 
con collegamenti effettuati con filo 
di sezione adeguata ed il più pos¬ 
sibile brevi (cavi di 10-20 mmq con 
lunghezza di qualche metro). 

3) Avviamento delPinvertitore 

Attenzione: effettuare il collega¬ 
mento con invertitore spento. Per lo 
avviamento usare Einterruttore sul¬ 
l'invertitore, se c'è, o gli appositi 
morsetti per il comando del relè 
interno. 

Non avviare e spegnere Linverti- 
tore sulla linea alle batterie. 

4) Potenza massima erogabile 

Non superare, se non per brevi 
periodi, la potenza massima. 

Notare che tale potenza è espres¬ 
sa in Volt-Ampere; in caso di cari¬ 


chi induttivi 0 capacitivi (cos (p 
minore di uno) la potenza erogabile 
è molto minore; consultare la Ditta. 

Occorre fare attenzione a carichi 
dissimmetrici (ad esempio apparati 
con rettificatori a semionda) o a ca¬ 
richi con assorbimento discontinuo 
nella durata del ciclo {come ad e- 
seinpio rettificatori con carico ca¬ 
pacitivo che assorbono potenza solo 
sul picco della tensione sinusoidale 
di uscita). 

5) Carichi con sputili iniziali 

Occorre fare attenzione a carichi 
con forti spunti al momento dell'ac- 
eensione come ad esempio: lampa¬ 
de ad incandescenza, motori, fri- 
gorifeH, ecc. 


In questo caso l'invertitore deve 
essere in grado di erogare la poten¬ 
za di spunto; in certe applicazioni 
questo inconveniente può essere su¬ 
perato con Tuso di termistori o relè 
di avviamento. 

6) Misura della tensione dì uscita 

Negli invertitori con uscita ad on¬ 
da quadra, non si può misurare la 
tensione di uscita con strumenti a 
bobina mobile (normali tester), ma 
solo con voltmetri elettromagnetici. 

Iniziamo il nostro commento dal 
punto 1) su citato. 

Si raccomanda tassativamente lo 
impiego di accumulatori con resi¬ 
stenza interna quindi molto bassa 
delLordìne dei millesimi di ohm. 

Ed è chiaro perché; diversamen- 
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te Veccesso di caduta di tensione 
non solo impedisce il transitorio di 
inizio ma provoca delle cadute di 
tensione inaccettabili. Gli alimenta¬ 
tori stabilizzati sono quindi da evi¬ 
tare a meno che non siano molto 
largamente dimensionali. Meglio in¬ 
vece se delle normali batterie al 
Piombo si utilizzano delle batterie 
al Nichel-Ferro che non richiedono 
rabbocchi, non provocano esalazio¬ 
ni e pesano di meno anche se costa¬ 
no di più. Meglio ancora le più co¬ 
stose ma assolutamente stagne bat¬ 
terie al Nikel-Cadmio che possono 
dare correnti impulsive normali pa¬ 
ri a 10 volte il valore di Ampère- 
ora, Descriviamo in seguito i crite¬ 
ri di scelta delle batterie. 


Vediamo ora il punto 2). 

I collegamenti si raccomandano 
brevi e di sezione adeguata (10 - 
20 mm quadri), Per forza se no, 
nel corso ad esempio di alimenta¬ 
zione a .12 V basta solo un decimo 
di ohm per provocare oltre 1 V di 
caduta nella tensione di batteria da¬ 
ti i 12 A di consumo a regime e 
con le conseguenze che è facile im¬ 
maginare. 

Al punto 3) la LEA raccoman¬ 
da di effettuare i collegamenti a 
invertitore spento, cioè con il co¬ 
mando su «OFF» ed il relè RL ca¬ 
duto. 

II motivo va ricercato nel fatto 
che quando si stabilisce un colle¬ 
gamento elettrico, questo inizial¬ 
mente è per forza incerto e quindi 


può dare luogo a bruschi inizi ed 
interruzioni deiroscìllazione ad on¬ 
da quadra con transitori per niente 
simpatici e con un funzionamento 
in ogni caso irregolare. 

La LEA poi raccomanda di non 
avviare e spegnere il convertitore 
con interruttori sulla linea delle bat¬ 
terie, Anche qui esiste un motivo 
tecnicamente valido e più che giu¬ 
sto. Si pensi ad esempio, che c'è 
gente che crede di cautelarsi e di 
fare il suo dovere inserendo dei ma¬ 
gnifici interruttori a scatto con pro¬ 
tezione termica e magnetica. 

Vanno benissimo nel caso che si 
alimenti con rete a 220 V c.a. ma 
nel nostro caso poiché questo tipo 
di interruttore richiede almeno 1 V 


dì caduta di tensione ai capi che, 
è trascurabile nel caso di alimenta¬ 
zione da rete, non è affatto accetta¬ 
bile per quanto già visto. Aggiun¬ 
giamo che non è per niente facile 
al profano, giudicare se un inter¬ 
ruttore è o meno capace dì inter¬ 
rompere 10 A con buoni risultati. 

Va poi considerato che di inter¬ 
ruttori la LEA ne ha già previsto 
uno e ben dimensionato e che ogni 
interruttore in più in linea aumen¬ 
ta Linevitabile caduta dì tensione 
dei conduttori dì alimentazione. 

Se proprio risultasse necessario 
telecomandare Einterruzione consi¬ 
gliamo di effettuare un «telecoman¬ 
do» delLazionamento del relè RL 
disponendo una piccola linea con 
interruttore a parete, distanziato 
quanto si vuole sul pannello di co¬ 


mando e lasciando ovviamente 
quello delEapparato su «OFF». 

La LEA fissa seriamente in 100 
VA il valore massimo erogabile dal- 
rinvertitore e, dato il dimensiona¬ 
mento piuttosto largo, fa presente 
che questi 100 VA possono venire 
superati, diciamo del 10%, per bre¬ 
vi periodi. 

Però fa presente che sì parla di 
VA e che la potenza effettivamente 
utilizzabile è P = Vi cos tp. Se 
quindi si hanno carichi fortemente 
capacitivi od induttivi la potenza 
effettivamente utilizzabile scende. 

Facciamo i! caso dì tubi al neon. 
Anche se dolati di condensatore di 
rifasamento (che spesso però man¬ 
ca) questi utilizzatori si presentano 
come fortemente induttivi data la 
presenza del reattore. 

Per conseguenza la potenza effet¬ 
tivamente erogata scenderà ad e- 
sempio al 50% circa. 

Diciamo anzi che i condensatori 
di rifasamento danno noia perché 
tendono ad alterare la forma d'onda 
rettangolare tagliando le armoniche 
superiori. 

Le induttanze (come le capacità 
d’altronde) in ogni caso non vanno 
bene come carico per questi gene¬ 
ratori. La corrente resta infatti spo¬ 
stata come fase rispetto alla tensio¬ 
ne. Per conseguenza si hanno dei 
transistori (ben controllabili allo 
oscilloscopio) che tendono ad au- 
inentare sia pure per brevi istanti 
la caduta di tensione tra emettitore 
e collettore nell'intervallo di condu¬ 
zione con conseguente aumento dì 
dissipazione del transistore e peri¬ 
colo di una sua messa fuori servi¬ 
zio. 

Facciamo degli esempi. Col legare 
un carico da 100 W con un auto- 
trasformatore da 500 W sarà peri¬ 
coloso perché introdurrà in ogni 
caso una notevole potenza reattiva 
del tutto inutile. Impiegando inve¬ 
ce un autotrasformatore da 100 
^ 150 W «caricato» cioè con già 
collegato il SUD carico non si avran¬ 
no pericoli. 

Si tenga presente inollre che ogni 
circuito magnetico immagazzina al¬ 
l'inizio del ciclo una certa energia 
che restituisce alla fine del ciclo 
stessa. 

Se quindi l'Interruzione avviene 
per disgrazia nel momento più fa- 



Fig. 5 - Schemu eietirico deli'invertitore statico eejea, si noli Veslrenut semplicità 
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vorevole del ci do si ha una resti¬ 
tuzione di energia magnetica che 
può creare pericolosi transitori. 

Un altro impedimento viene dai 
carichi asimmetrici. Facciamo un 
esempio ancora. Se si desidera ali¬ 
mentare un televisore nella maggio¬ 
ranza dei casi ciò risulterà impoS’ 
sibile perché Faliiiientazione AT è 
generalmente ricavata mediante un 
raddrizzatore che sfrutta una so¬ 
la semionda. E' chiaro che in que¬ 
ste condizioni il nostro apparato 
non può dare il meglio di se stes¬ 
so! Lo stesso ragionamento vale per 
carichi discontinui, come dicono le 
istruzioni, che agiscono solo sul 
picco delle semionde con carica di 
elementi capacitivi. 11 perché é in¬ 
tuitivo. 

Passiamo al punto 5} delle 
istruzioni. Si deve tener presente lo 
spunto iniziale per il quale ovvia¬ 
mente deve venire dimensionato il 
convertitore. L’esempio classico 
può venire fornito da una lampa¬ 
dina da 100 W. E’ un carico per¬ 
fettamente resistivo, quindi nessu¬ 
na paura di transitori, però, dato 
che è costituita con un filamento a 
incandescenza, inizialmente avrà 
una resistenza a freddo molto più 
bassa di quella a regime e quindi 
tale da richiedere uno spunto di cor¬ 
rente che il nostro generatore non 
può fornire. Basterebbe disporre di 
due lampadine da 50 W, col legarle 
inizialmente in serie e poi in paral¬ 
lelo. Oppure utilizzare come cari¬ 
chi degli elementi non lineari ma 
con andamento inverso cioè dei va¬ 
ristori, vale a dire resistenze che si 
riducono decisamente in valore con 
Pinserzione ed il riscaldamento. 

Lo stesso inconvenienle dello 
spunto iniziale lo presentano i fri¬ 
goriferi che, se consumano 100 W 
richiedono una potenza di spunto 
di un valore fino a 10 volte supe¬ 
riore. 

Occorre poi considerare la ca¬ 
tegoria di utilizzatori di motorini 
^giradischi, frullatori, spremiagru¬ 
mi, trapani ecc.). l giradischi, pos¬ 
sono funzionare con il modello CT 
10 come già visto, anche perché se 
pure di carico induttivo sono di 
scarsa potenza e si ha la conserva¬ 
zione della frequenza di 50 Hz. 

J motorini a repulsione, che so¬ 
no la maggioranza nel campo elet¬ 


trodomestico (motorini a spazzole), 
si comportano abbastanza bene. Al 
massimo iniziano con una velocità 
inferiore e poi si portano rapida¬ 
mente a regime. Ciò vale in modo 
particolare per i piccoli trapani di 
uso domestico che danno buona po¬ 
tenza al lato pratico sulLimpiego. 
Questi motorini danno infatti una 
sensibile coppia anche a basso nu¬ 
mero di giri e quindi traslano su¬ 
bito un carico con buon cos ep. 

Non cosi si comporta ovviamente 
il motore a campo rotante. 

Non parliaino poi degli stabiliz¬ 
zatori di tensione a ferro saturo. En¬ 
trambe queste utilizzazioni richie¬ 
dono Fandamento tipicamente sinu¬ 
soidale. 


dei componenii. 

L'ultimo punto delle istruzioni 
si riferisce alla misura della tensio¬ 
ne di uscita. Non ha senso a volte 
impiegare i! normale tester. Una co¬ 
sa infatti è la misura del valore ef¬ 
ficace di un'onda sinusoidale, cd 
un’altra è quella nel caso di onda 
quadra o quasi tale (si ha infatti 
sempre un piccolo transitorio inizia¬ 
le sul fronte d’onda di salita che da 
altra parte non intralcia affatto il 
funzionamento). 

Sia la linearità di lettura delle 
scale in alternata che la taratura re¬ 
lativa restano alternate per la mag¬ 
gioranza dei tester di uso comune. 

Gii unici strumenti che vanno 
sempre bene sono ì cosiddetti elet¬ 
tromagnetici, detti anche «a ferro 
mobile». 

La misura migliore è comunque 


quella che si può realizzare con un 
oscilloscopio. Diciamo pure che in 
tutti i casi in cui si inserisca in un 
impianto professionale un invertito¬ 
re ad onda quadra, generalmente 
come elemento di riserva, è bene 
fare un controllo oscilloscopico pre¬ 
ventivo per la forma d’onda cui 
dà luogo il carico previsto. Questo 
controllo può garantire il corretto 
funzionamento e dei margini dì si¬ 
curezza. 

APPLICAZIONI PRATICHE 

Dopo tutti questi no, se e ma che 
la Ditta LEA doverosamente e con 
serietà ha avanzato sul l’impiego dei 
suoi generatori ad onda quadra, ve¬ 
diamo ora le applicazioni tipiche 


che abbiamo potuto sperimentare 
personalmente e che ci permettiamo 
di consigliare. 

Tutti i normali alimentatori per 
tubi termoionici anzitutto vanno 
benissimo, danno ottimi risultati e 
non si manifestano in pratica in u- 
scita di utilizzazione nè ronzìi resi¬ 
dui fastidiosi o spuri, nò alterazio¬ 
ni nelle potenze erogate siano esse 
di bassa o di alta frequenza. 

Il trasformatore di alimentazione 
infatti convenientemente caricato 
dai filamenti e dalle tensioni ano¬ 
diche si comporta in pratica come 
un carico quasi resistivo atto quin¬ 
di a funzionare con corrente prati¬ 
camente in fase con la tensione. 

Unica condizione da ri chi edere è 
che il carico sia simmetrico, cioè 
che si operi o con doppio rettifìca- 
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tore (generalmente ormai a doppio 
diodo al silicio in luogo della vec¬ 
chia raddrizzatrice biplacca) o con 
ponte a diodi (è il più usato ormai) 
che permettono tra Taltro un mi¬ 
glior rendimento di livellamento da¬ 
to il raddoppio della frequenza re¬ 
lativa. 

Ne viene di conseguenza che tut¬ 
ti i ricevitori radio, ivi compresi 
quelli per radioamatore, in partico¬ 
lare i ricetrasmettitorì per radio¬ 
amatore, possono venire benissimo 
alimentati. 

Il carico asimmetrico anodico 
può venire tollerato solo quando è 
una piccola parte del carico totale* 

Vedi il caso di un voltmetro a 
valvola che di anodica consuma so¬ 
lo qualche milliampère contro i 
watt del filamento del tubo impie¬ 
gato. 

Noi dal canto nostro abbiamo 
provveduto a fare una prova limite 
e con buoni risultati* Il nostro ri- 
celra smetti tore FT 250 della Som- 
merkamp assorbe 0,5 A a 220 V 
dalla rete, cioè circa 100 W e 1,8 A 
circa di punta sotto modulazione. 

Dopo avere accertato questi cari¬ 
chi con un Amperometro di buona 
qualità (un Multizet della Siemens) 
abbiamo provato ad inserire per cir¬ 
ca un'ora Tapparato alimentandolo 
con una batteria da circa 110 Ah* 

Va da sè che avevamo seguito i 


consigli e realizzato i due collega- 
menti al positivo e negativo della 
batteria con conduttori di buona se¬ 
zione e circa 80 -l- 80 cm dì lun¬ 
ghezza totale* 

Abbiamo ovviamente dovuto spo¬ 
stare sul «Max» il commutatore di 
uscita dato il Forte carico. 

In queste condizioni abbiamo o- 
perato sia in ricezione che in tra¬ 
smissione in condizioni di quasi 
normalità* 

Vale a dire che ovviamente du¬ 
rante i picchi di modulazione in 
SSB vedremo leggermente oscilla¬ 
re rilluminazione della scala e del¬ 
lo strumento indicatore di campo; 
segno questo che era presente una 
certa resistenza interna lievemente 
superiore al normale nel circuito di 
alimentazione a c*a. 

Tutto qui. In queste condizioni 
ho realizzato un ottimo collegamen¬ 
to in banda !44 MHz {propagazio¬ 
ne corta con la stazione svizzera 
HB9AD e la 2G]R di Milano che 
non hanno notato nessuna alterazio¬ 
ne o ronzio spurio nella mia modu¬ 
lazione) * 

Le conclusioni possono essere le 
seguenti: data la generosa capacità 
in elettrolitici disseminata nel cir¬ 
cuito di alimentazione dellTT 250 
(ralimenlatore è stato autocostrui¬ 
to ed è di prossima pubblicazione) 
e, dato il ritmo nettamente impulsi¬ 


vo della modulazione in SSB, il no¬ 
stro convertitore reggeva bene i 100 
W di consumo normale e delle pun¬ 
te di 150 W mentre al resto deirali- 
raentazione di punta pensavano evi¬ 
dentemente gli elettrolìtici delBFT 
250. 

Un risultato decisamente molto 
interessante, specie se si pensa al 
fatto che tra poco il Ministero PT 
come abbiamo detto dovrebbe au¬ 
torizzare le trasmissioni di radioa¬ 
matore da qualsiasi parte della pe¬ 
nisola e senza preavviso e conferma 
di «barra P» come finora è avvenu¬ 
to. 

Dato il basso prezzo di questo 
convertitore molti «om» potranno 
quindi, non appena usciranno le di¬ 
sposizioni ufficialmente, utilizzare 
in modo interessantissimo i loro 
week-end trasmettendo da tutti i 
punti più interessanti dal punto di 
vista della propagazione nelle ban¬ 
de decametriche ed in onda ultra¬ 
corta* 

Ma non dobbiamo pensare solo 
ai radioamatori. Il modello a fre¬ 
quenza costante tipo P della LEA 
potrà dare ottimi risultati anche per 
chi desideri fare funzionare tutto 
un apparato di bassa frequenza per 
tutta lina serie di impieghi (feste al- 
Paperto, conferenze, propaganda a 
voce amplificata da mezzi mobili, 
megafoni amplificati su natanti ed 
anche, perché no, impianti di Hi-Fi 
o registratori nella pace agreste di 
un week-end). 

Anche per tutti questi impieghi il 
generatore potrà contribuire (que¬ 
sto è importante) senza che si deb¬ 
ba alterare minimamente Fapparato 
da utilizzare. 

Dalla rete a c.a si passa diretta- 
mente alPalimentazione da batteria; 
batteria che i moderni circuiti di 
carica ad alternatore inserito nel 
motore di ogni automobile permet¬ 
tono di ricaricare anche con funzio¬ 
namento al minimo. 

Terminiamo ricordando che ove 
possibile, specie per la maggiore 
autonomia, conviene operare con 
24 V dì alimentazione da batteria, 
eventualmente caricandone due da 
12 V in parallelo e scaricandole in 
serie. 

Si avrà un miglior rendimento e 
meno amperaggio nei conduttori 
con tutti i vantaggi relativi* 


DATI TECNICI 

CTI0NI2 

CT10N24 

CT10P12 

CT10P24 

Tensione d'ingresso 

Vcc 

12 

24 

12 

24 

Tensione d'ingresso nitkx. 

Vcc 

15 

28 

15 

28 

Tensione diiseita (1) 

Vca 

220 

220 

220 

220 

Frequenza 

Hz 

50 

50 

50 

50 

Precisione dì frequenza 


(2) 

(2) 

=b 2% (31 

+ 2% (31 

Potenza d'uscita nom. 

VA 

100 

too 

100 

100 

Potenza d'uscita max. 

VA 

150 

150 

150 

150 

Rendimento (a 100 VA) 

% 

71 

72 

76 

78 

Corrente a vuoto 

A 

2,4 

1,2 

L4 

0,7 

Corr. alla pot. nom. 

A 

11,8 

5,9 

11 

5,4 

Temperatura di funzionamento 


—10+45 

— 10+55 

Peso circa 4,5 Kg. 






Dimensioni 155 mnn di larghezza 

X 100 mm di altezza x 165 mm dì profondità* 

(1) Un deviatore sul pannello regola la tensione ± 10 V* 


(2) La frequenza è proporzionale alla tensione 

d’ingresso* 


(3) La frequenza è stabilizzala per 

variazioni 

del ± 15% della tensione 

d'ingresso* 







N.B* - La forma d'onda in uscita è rettangolare. 

Tutti i modelli sono protetti contro le inversioni di polarità* 

I modelli CT10P12 e CT10P24 sono protetti anche contro i cortocircuiti 
ed i sovraccarichi* 
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I DX SI FANNO 
SOLO COL VFO 


I I uesta realizzazione, di tipo 
professionale, sarà senz*al- 
I_l tro gradita agli OM di nuo¬ 

va data specie per quelli che alia 
data di pubblicazione di questo ar¬ 
ticolo potranno, speriamo con il so¬ 
lo esame di teoria e nominativo 
IW*.. operare nella banda dei 144 
MHz. 

Tutti gli OM infatti, anche quelli 
in possesso del diploma completo di 
telegrafia iniziano (ed a ragione) 
con la banda dei 144. Forse perché 
si comincia con cifre modeste e ci 
si famigliarizza, con antenne di fa¬ 
cile installazione, con la pratica di 
trasmissione e ricezione radianti- 
stica. 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE DEL VEO XVC 2 
DELLA ERE 

Frequenza di uscita: 

24 ^ 24,333 MHz 
Livello di uscita: 

circa 1 V efficace su 270 Sì 
Dimensioni: 160 x 130 x 85 mm 

Scala tarata da 144 a 146 MHz 
di 20 in 20 kHz 
Componenti: 

2 transistori FET 2N3819 
5 transistori BFW 32 
2 diodi Zener e 3 diodi al Silicio 
Connessioni allo zoccolo noval po¬ 
steriore: 

a) 1-2 punti da unire come stand- 

hy in trasmissione 

b) 6, H- 12 V da batteria esterna 

di alimentazione 

c) 8, uscita a radiofrequenza 

d) 9, massa 

AUmentazione: a 220 V da rete 

o da 12 V di batterìa 
Peso: 1,6 kg 


Basta poco a muovere i primi 
passi- Poi la circolazione delle idee 
fa il resto; il log (libro di stazione) 
comincia a riempirsi e FOM con¬ 
quista anzitutto una panoramica 
delle apparecchiature in funzione e 
parecchi amici. 

Si inizia al solito con uno o due 
quarzi. Si chiama <dn generale» e si 
aspetta una risposta spazzolando la 
banda in ricezione. L'operazione va 
fatta con cura soffermandosi un at¬ 
timo su ogni segnale. Generalmente 
infatti chi fa CQ termina dicendo 
prega di rispondere a lungo» e 
specifica da quale lato della gam¬ 
ma inizia la ricerca. 


Se si chiama alTinizio del perio¬ 
do di lavoro in banda (generalmen¬ 
te verso le 19) è facile stabilire il 
OSO. Diversamente bisogna seguire 
con rapidi «smanettainenti» le sta¬ 
zioni operanti in banda ed atten¬ 
dere che infine uno degli operatori 
pronunci la famosa frase «12... ter¬ 
mina e passa in breve QRZ di cor¬ 
tesia. Vale a dire che mette qualche 
minuto (spesso solo proprio due o 
tre minuti in tutto) a disposizione 
di chi desidera realizzare il collega- 
incnto magari con una località non 
ancora raggiunta. 

Qualche volta si ha la delusione 
di udire un QRT (fine di conver- 



Fig. 1 - Vista jrontede dei VFO della ERE modello XVC ■ 2. Si noH la semplicilù 
dei comandi, la compattezza e la facilità di lei tura della scala. 
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sazione) precipitoso senza nessuna 
possibilità di farsi avanti. 

La inano vira ideale consiste nel- 
rfnserirsi nel corso della comunica¬ 
zione nell'attimo del cambio di mi¬ 
crofono con una educata richiesta, 
una bussatina, un «break», cui è 
difficile che gli operatori non pre¬ 
stino ascolto dopo di che il QSO 
procede a tre od a volte si trasfor¬ 
ma in una «ruota» di più OM. 

Ma per procedere in questa ope¬ 
razione occorre disporre di una fre¬ 
quenza variabile a piacere nella 
banda 144 -i- 146 MHz e per di più 
stabile e ben demoltiplicata. 

Non c strettamente necessario, si 
badi bene, disporre di. scala tarala 
di buona lettura; e invece utile che 
si possa come si dice in gergo, fa¬ 
re lo «spot» eioè creare un punto 
(spot) di sintonia girando la mano¬ 
pola del VFO (Variable Frequency 
Oscillator) fino a che si ode un bat¬ 
timento sulla frequenza di lavoro 
desiderata. 

Allo scopo è sufficiente che si a- 
limenli solo il VFO, con un apposi¬ 
to comando ( denominato anche 
Stand-by - Tx) comandando Fali- 


mentazione dello stadio separatore 
e amplificatore (guffer) alimentato 
dalFoscillatore base mentre Foscil- 
latore base rimane sempre inserito. 
Diversamente la radiofrequenza in 
gioco, emessa da tutto il TX duran¬ 
te la ricezione, sarebbe troppa ed 
il battimento non lo si potrebbe 
realizzare con buona precisione. 

Certo è conveniente disporre, se 
possibile, di una scala chiara e ben 
tarata per gli appuntamenti in gam¬ 
ma e occupare i canali FM senza 
apprezzabile scostamento dallo zero 
del discriminatore. 

Il VFO dà comunque i suoi mi¬ 
gliori risultati nelle gare di comu¬ 
nicazione in tempo determinato 
(contest}. 

Esauriti i collegamenti locali, re¬ 
stando sempre sulla stessa frequen¬ 
za, il «cacciatore di QSO» potrà 
poi cercare con il VFO gli altri 
corrispondenti presenti in banda e 
realizzare così il mass imo del pun¬ 
teggio, calcolato secondo i coeffi¬ 
cienti del Contest in base alle di¬ 
stanze coperte ed al numero di 
QSO realizzati o meno in DX cioè 
su forte distanza. 


Vale la pena di notare che non 
è necessario, specie per questa uti¬ 
lizzazione il VFO con modulazione 
di frequenza. 1 migliori DX si fan¬ 
no infatti in AM. Con questo siste¬ 
ma di modulazione si odono anche i 
«segnaiini» che il limitatore della 
FM interdice all’opcralore. 


IL CIRCUITO ELETTRICO 

Il VFO X\^C-2 permette il traf¬ 
fico isoonda in banda 144 -r 146 
MHz con una notevole stabilità e 
una frequenza del segnale di uscita 
che varia da 24 a 24,533 MHz. 
Questa frequenza c ottenuta per 
conversione da un oscillatore va¬ 
riabile nella gamma 3500 3835 

kHz. 

Questi i dati base. Vediamo ora 
lo schema elettrico dì fig, 2. 

Il cuore dì tutto è Foscillatore 
realizzato secondo il classico circui¬ 
to Clapp, ben conosciuto ai radio- 
amatori di tutto il mondo. 

LTinìca differenza sta nel fatto 
che invece di un tubo elettronico, 
viene impiegato un «FET», cioè un 



Flg. 2 - Schema cieuricc de!/'Osc//la/ore a Variahffe. f siato hetj cifraia tri ogni c/ciiagh'o circuhaie er eh componente. 
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semiconduttore che in pratica si 
comporta però, sia come alta impe¬ 
denza di ingresso (molto importan¬ 
te per non smorzare il circuito riso¬ 
nante base), che come caratteristi¬ 
che di lavoro, in modo molto simi¬ 
le a quello di un pentodo elettroni¬ 
co, con in più i vantaggi di una 
bassa dissipazione, di un'alta stabi¬ 
lità delle caratteristiche stesse e di 
una bassa tensione dì lavoro. Ov¬ 
viamente l'induttanza di lavoro sui 
5500 ~ 3835 kHz ed il conden¬ 
satore di sintonia sono notevolmen¬ 
te curati; la prima (dotata di nu¬ 
cleo in ferroxeube di regolazione) 
per una buona stabilità agli scarti 
termici, il secondo come stabilità 
nel tempo, come stabilità meccani¬ 
ca alle vibrazioni e come ripetibi¬ 
lità di posizione alla rotazione del- 
balbero di cornando. 

Per il ritocco di sintonia di sca¬ 
la si è disposto in parallelo a que¬ 
sto circuito risonante un compensa¬ 
tore fisso da 27 pF ed uno varia¬ 
bile da 30 pF massimi. L'accoppia¬ 
mento alFelettrodo di comando 
(gate) del FET (un 2N3819) è rea¬ 
lizzalo invece con un condensatore 
da 35 pF clic si collega pure ad un 
lesislore di polarizzazione di 470 
kFÌ, 11 <<souice» del FET è invece 
polarizzato con un lesistoie da 1 
kfì a massa. 

Un condensatore da 300 pF col¬ 
legato tra catodo c circuito risonan¬ 
te permette il giusto grado di rea¬ 
zione. 

II «drain» delFoscillatore viene 
alimentato tramile un resistore da 
33 Fi ed un opportuno condensato- 
re di disaccoppiamento da 20.000 
pF, Non diversamente si procede 
per disaccoppiare il capo freddo del 
circuito di sintonia del «drain» del 
secondo 2N3819 impiegato come 
convertitore con 100 il ed altri 20 
mila pF, nonché il «tank» risonan¬ 
te del BFW32 amplificatore finale 
con altri 33 FI e pure 20.000 pF 
di «bypass» («tank» sta per circui¬ 
to risonante di uscita). 

Il segnale per il pilotaggio di «ga¬ 
te» del secondo 2N3S19 convertito¬ 
re viene applicato tramite un con¬ 
densatore da 6,8 pF ed un resistore 
di polarizzazione da .390 

Il «Source» dì questo secondo 
FET è polarizzato con 35 kFì ed è 
collegato con 20.000 pF alla sor¬ 
gente del segnale di conversione. 


In «drain» é invece collegato un 
circuito risonante su di una fre¬ 
quenza intermedia alla banda di 24 
4- 24,333 MHz e realizzato con li¬ 
na bobina a nucleo magnetico rego¬ 
labile con in parallelo un conden¬ 
satore fisso di 47 pF. 

Su questa bobina è ricavata una 
presa dalla quale viene, con oppor¬ 
tuno adattamento di impedenza, ri¬ 
cavato, con un condensatore di ac¬ 
coppiamento da 20,000 pF, il se¬ 
gnale di pilotaggio delFampIìfica- 
Lore finale in cui come sì può no¬ 
tare dallo schema viene utilizzato 
un transistore BFW32. 

La polarizzazione di «base» è ot¬ 
tenuta con un partitore costituito 
da un resistere da 22.000 fi c uno 
da 10.000 lì. L'«emiLler» del tran¬ 
sistore al silicio è polarizzato d'al¬ 
tra parte esso pure con un resistore 
da 120 fi e 20.000 pF in parallelo. 

Il circuito risonante di «collei- 
ture» è esso pure, come quello del 
FBT convertitore, realizzato con li¬ 
na bobina di accordo a nucleo ma¬ 
gnetico regolabile con in parallelo 
un condensatore da 47 pF, 

11 «collettore» viene collegato in 
presa in modo da adattare Fimpe- 
denza ed evitare un eccessivo smor¬ 


zamento del circuito di sintonia. 
Con una seconda presa, a impeden¬ 
za ancora minore dato che Timpe- 
denza di uscita è stata fissata no¬ 
minalmente a 270 FI. Il collega¬ 
mento della radiofrequenza al piedi¬ 
no di uscita avviene a mezzo di un 
condensatore da 100 pF. 

Vediamo ora il ci reni Lo delLoseil- 
latore a quarzo. Si utilizza pure qui 
un transistore BFW 32 alimentato 
dui 12 V (da batteria o da alimen¬ 
tatore) tramite un gruppo di disac¬ 
coppiamento di 100 e 20.000 
pF. Il circuito delToscillatore è del 
tipo «con base fredda». Essa è in- 
fatn bypassata a massa da un con¬ 
densatore da 20.000 pF, La pola¬ 
rizzazione relativa è oUenula con 
un partitore composto da 12 e 2,2 

kn. 

L'«cmitter» è a sua volta pola¬ 
rizzato con 150 fi, li ritorno di rea¬ 
zione avviene facendo operare il 
quarzo da 27833 kHz «in corren¬ 
te». Esso è infatti collegato tra il 
circuito di sintonia in collettore e 
remettitore del transistore. 

Il circuito di accordo è realizza¬ 
to con una bobina a nucleo magne¬ 
tico e due condensatori tra loro di¬ 
sposti in serie da 33 e 1 5 pF. 



Fig. 3 - Visia kdevale dc'l VFO senza !a coperlura che ojiera anche ciMne huon 
schermo eleiirico antirradiazinni. SI noii if condensatore variabile, posto a dividere 
da un iato Valimentazione e daìValtro il circuito stampato. 
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Questo partitore capacitivo per¬ 
mette cosi tm corretto adattamento 
di impedenza per il circuito di rea¬ 
zione e per quello che provvede, 
come abbiamo già visto, alla inie¬ 
zione del segnale di conversione. 

Resta da parlare deiralimenta- 
zione. Come si è detto, essa può 
venire realizzato in 'due modi di¬ 
stìnti: 

— O utilizzando una batteria con 
tutti i vantaggi che ciò può com¬ 
portare specie per apparati portatili 
che si spera siano prossimamente 
sanzionati da norme ufficiali del 
Ministero PTT. 

— O da rete a 220 V con tutto il 
vantaggio inerente alla possibilità 
di aggiungere con un minimo di va¬ 
rianti, come vedremo, il VFO al Tx 
già in dotazione, specie se questo 
è del tipo a tubi termoionici e quin¬ 
di con alimentazione a tensioni ele¬ 
vate. 

Nel primo caso è sufficiente ap¬ 
plicare, tramite il connettore appo¬ 
sito, allo zoccolo octal disposto po¬ 
steriormente all'apparato, la tensio¬ 
ne di 12 V da batteria fra il piedino 
9 (polarità —) ed ii piedino 6 (po¬ 
larità H-). Come si può notare dal¬ 
lo schema tra il piedino 6 ed il cir¬ 
cuito di alimentazione è disposto 
un diodo e tra i conduttori di ali¬ 


mentazione e massa è collegato uno 
zener (Dz) da 12 V. 

Questa disposizione circuitale 
permette: 

— di difendere il VFO da tensioni 
eccedenti i 12 V. 

— di stabilizzare Falimentazione 
anche attraverso la caduta di ten¬ 
sione relativa al diodo D (tipo X 
1000 ). 

— di proteggere il VFO contro c- 
ventuali inversioni di polarità. In 
tal caso infatti il diodo D oppone 
la sua resistenza inversa e lo Zener 
Dz offre la sua resislenza diretta. 
Nc consegue un partitore che ridu¬ 
ce la tensione di alimentazione con 
polarità errata a valori molto bassi 
e quindi non pericolosi per i com¬ 
ponenti. 

Nel secondo caso invece si uti¬ 
lizza un piccolo trasformatore di a- 
linientazione con un primario per la 
220 V comandato da un interrutto¬ 
re ed un secondario in controfase 
che alimenta due diodi (X 1000) 
rettificatori. Una lampadina a 12 
V illumina la scala e funziona da 
spia di alimentazione. 

Un circuito di filtraggio compo¬ 
sto da due condensatori da 30 pF- 
25 V e da un resistere da 470 12 
alimenta un secondo Diodo Zener 


(DZ) di tensione di lavoro atta a 
provocare un'alimentazione stabi¬ 
lizzata a 12 V al circuito del VFO. 

E* previsto un interruttore ma¬ 
nuale per St-by - TX in modo da 
alimentare o meno gli stadi di con¬ 
versione e amplificazione. Sullo 
zoccolo noval con i piedini 1 e 2 è 
possibile inoltre effettuare la stessa 
manovra mediante dei contatti del 
relè che aziona il trasmettitore. 

E' possibile così inserire il VFO 
anche in ricezione in modo da fare 
io «Spot», cioè il battimento nel 
ricevitore con la stazione con cui 
si desidera collegarsi. 

Come si nota Foscillatore resta 
sempre alimentato e per buoni mo¬ 
tivi. 

La schermatura del VFO è seve¬ 
ra e non permette fuoriuscite dì ra¬ 
diofrequenza (neppure a 24 MHz 
se manca il collegamento a! bocchet¬ 
tone posteriore). 

Perciò, restando sempre in fun¬ 
zione, dopo il piccolo «drift» (sci¬ 
volamento) termico iniziale, il VFO 
restando sempre in azione, manter¬ 
rà inalterata la sua stabilità di fre¬ 
quenza. 


LA REALIZZAZIONE 

Le figg. L 3, 4 sono veramente 
chiare e danno unTdea precisa del¬ 
la realizzazione di questo piccolo 
apparecchio dalle prestazioni vera¬ 
mente notevoli, diremo di tipo pro¬ 
fessionale, specie per quanto riguar¬ 
da la stabilità e la ripetibilità di fre¬ 
quenza. 

Abbiamo fatto il possibile per il¬ 
lustrare nel modo migliore Finterno 
del VFO perché i lettori ne possa¬ 
no ricavare delle considerazioni ba¬ 
se su come deve venire condotto, 
con tutti i crismi del buon senso, 
un montaggio di qualità. 

Si noti anzitutto, la compattezza 
delFassieme che contribuisce ad una 
robustezza non indifferente che, a 
sua volta, garantisce dalle deforma¬ 
zioni meccaniche, prima causa del¬ 
le instabilità di frequenza. Il peso 
dell'Apparato a questo punto del ra¬ 
gionamento, è indicativo. Un kilo- 
grammo e 600 e poco e tanto nello 
stesso tempo. E' cioè un peso non 
indifferente per una realizzazione 
così compatta (16 cm. di lunghezza 




















X 13 di profondità x S,5 di altezza) 
e nello stesso tempo è più che ac¬ 
cettabile anche per impiego in por¬ 
tatile. 

Le lamiere in ferro dello chassis, 
oltre al trasformatore di alimenta¬ 
zione, hanno contribuito non solo 
al peso, ma pure alla stabilità del- 
Tassieme. 

Un circuito stampato ancorato 
con tre angolari allo chassis metal¬ 
lico fa da supporto al circuito- SÌ 
tratta di «vetrouite» della migliore 
qualità. 

Il variabile merita particolare at¬ 
tenzione. Si è utilizzato una sola 
sezione di un variabile doppio di 
buona spaziatura di lamelle, come 
è possibile notare dalle foto. Il co¬ 
mando delibasse avviene a mezzo di 
rinvio di puleggia a ingranaggio 
speciale a presa continua che prov¬ 
vede alla espansione della scala di 
lettura. 

Questo variabile è solidamente 
ancorato alla base dello chassis ed 
una demoltiplica, ancorata con una 
squadretta alla base, permette di 
realizzare tra Taltro un giunto che, 
interponendosi al movimento della 
asse, limita razione della manopola 
esterna come azione di instabilità 
meccanica, 

Viene così opportunamente sup¬ 
portata la scala graduata con 100 
divisioni (una ogni 20 kHz), di ti¬ 
po translucido illuminata posterior¬ 
mente da una normale lampadina a 
12 V di alimentazione. I dettagli e- 
mergono chiarissimi dalle foto. 

Poiché la scala della sua rotazio¬ 
ne non può aderire alla feritoia che 
permette la lettura, una striscia di 
materiale plastico trasparente viene 
fatta aderire (fissata da due viti la¬ 
terali) al venire del pannelli no fron¬ 
tale in modo da bloccare ogni acces¬ 
so di polvere e da fornire Tindicc 
di lettura. 

Questo accorgimento, unito alla 
precisione meccanica della scatola 
metallica del VFO comporta un 
ibuon grado di sicurezza a questo 
riguardo anche se ogni apparato con 
un minimo di dissipazione presenta 
il fenomeno di «respirare» sempre 
un minimo di aria dairesterno; ciò 
in quanto la dissipazione all interno 
provoca sempre un minimo di dila- 
tazione dell'aria e quindi la sua fuo¬ 
riuscita in parte durante il funzio- 
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^HITACHI 

MONDIALE 


TM - 735E 

AUTORADIO - Onde me¬ 
die - 7 transistori, 2 diodi, 2 
_t©rmistori - Sintonìa a tasti e 
manuale - Controllo continuo de! 
lono - Potenza di uscita 7 W - Ali¬ 
mentazione: 12 V negativo o positivo a massa - Corredato di sup¬ 
porto di montaggio - Dimensioni mm. 159x51x104. 


KM-1100T 


AUTORADIO ESTRAIBILE - 
Onde med'e, lunghe, FM ■ 

11 transistori, 5 diodi, 2 ter¬ 
mistori - Commutatore di to¬ 
no - Potenza di uscita: come 
autoradio 2 W a 12 V, come 
portatile 1,5 W - Alimentazione, 
autoradio 6/12 V positivo o negativo a 
massa, portatile 6 V (4 pile mezza torcia 
1,5 V) - Antenna telescopica incorporata - 
Corredato di supporto - Dimensioni: auloradto mm. 197x63x201, porlalile 
mm. 192x61x171. 


KM - 1500 


AUTORADIO ■ Onde me- 
die, lunghe, corte, 2 FM - 15 tran¬ 
sistori al silìcio, 1 circuito integrato, 8 diodi, 
1 diodo varicap e 1 diodo zenner - Controllo automatico della frequenza (AFC) 
in FM incorporato ^ Controllo del tono continuo - Potenza di uscita 10 watt - 
DIN jack - Adatto alFimpiego di uno o due altoparlanti - Alimentazione: 12 Volt 
negativo o positivo a massa - Corredato di supporto di montaggio - Dimen¬ 
sioni: mm. 180x50x150. 
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naiiiento ed il suo rientro ad appa¬ 
rato spento. Ma nel nostro caso la 
dissipazione è ridotta al minimo. 

Si noti d’altra parte che lampa¬ 
dina (a basso consumo) c il trasfor¬ 
matore, le uniche fonti di calore, 
sono disposti a debita distanza da 
quanto può dar luogo a «shift» 
(deriva) di frequenza. 

Aguzzando lo sguardo sì potrà 
notare anche il supporto ceramico 
per la bobina dell’oscillatore a fre¬ 
quenza variabile a 3,5 MHz. 

Ottima precauzione, per le doti 
di indeformabilità di questo mate¬ 
riale* E va notato che questo punto 
estremamente delicato del VFO è 
stato delimitato opportunamente da 
uno schermo metallico bloccato al 
circuito stampato. 

Per quanto riguarda Talimenta- 
zione e cioè diodi, condensatori 
Zener e resistenze, è montata su due 
basette porta terminali sistemate 
giustamente nelle immediate vici¬ 
nanze dell’ingresso del cordone di 
alimentazione da rete e del trasfor¬ 
matore cui corrisponde frontalmen¬ 
te Einterruttore di inserzione. Sim¬ 
metrico sul lato opposto del fronta¬ 
le è disposto Tinterruttore «St-by- 
TX», 

Nelle vicinanze sul retro dello 
chassis è montato lo zoccolo ^mo- 
val» e Einnesto per ÌI prelievo della 
radiofrequenza e Einserzionc della 
eventuale alimentazione da batteria 
a 12 V e del comando Stand-by del 
TX. 

A questo zoccolo perviene tra 
Ealtro il conduttore relativo al volt 
circa di radiofrequenza di uscita. 

Terminiamo facendo notare che 
opportunamente lo chassis è stato 
completato con piedini in go^runa e 
sagomature di delimitazione del 
pannello frontale. 


APPLICAZIONI DEL VFO 

Il VFO della ERE che qui abbia¬ 
mo presentato può venire facilmen¬ 
te collegato a qualsiasi trasmettitore 
connettendo Euscita al posto della 
presa del cristallo* La ERE consi¬ 
glia se il caso (specie se il cavetto 
di connessione è di una certa lun¬ 
ghezza, la chiusura terminale con 
una resistenza da 270 iì in modo 
da evitare risonanze del cavo che 


va scelto ovviamente di impedenza 
caratteristica il più possibile vicina 
a questo valore* 

Questo accorgimento al limite è 
valido anche per tratti ridotti di ca¬ 
vo di connessione al fine di evitare 
Eìntroduzione di qualche risonan¬ 
za spuria* Ricordiamo che si opera 
in uscita su 24 MHz circa, frequen¬ 
za già di tutto rispetto* 

Questa frequenza di uscita è sta¬ 
la scelta in quanto la stragrande 
maggioranza dei trasmettitori a 144 
MHz di uscita opera con quarzi da 
S MHz che triplicano il circuito 
^<overtone». Il tubo od il transistore 
oscillatore, per venire collegato al 
VFO, debbono comunque venire 
chiusi a massa come catodo o emìt- 
ter con un condensatore di bypass 
per operare correttamente come 
semplici amplificatori in 24 MHz 
anziché oscillatori a quarzo* 

Chi volesse operare a piacere sia 
con VFO o con cristalli, potrebbe 
utilizzare un commutatore a due 
vie e varie posizioni in modo da 
commutare sui quarzi o sul VFO 
con le varie posizioni ed una delle 
vie e per bypassare a massa Eelet- 
trodo indicato in corrispondenza 
alla posizione del commutatore re¬ 
lativo al VFO. 

Noi abbiamo impiegato questo 
accorgimento per un trasmettitore 
che utilizzava un telaietto della 
LEA (disponibile presso la G.B.C) 
da 10 W di uscita e con ottimi ri¬ 
sultati. Ovviamente il relè di com¬ 
mutazione di antenna, od un suo 
servo, dovrebbe chiudere in tra¬ 
smissione i piedini 1 e 2 dello zoc¬ 
colo noval posto sul retro del VFO. 

Siamo lieti di fare presente che 
a richiesta la ERE fornisce anche 
una esecuzione di VFO prevista per 
la modulazione di fase ridotta a 
FM con tutti i crismi relativi e limi¬ 
tazione di modulazione con circuito 
<<clipper» ecc... 

Questa esecuzione amplia le pos¬ 
sibilità del VFO ovviamente e va 
benissimo per il portatile che: 

— deve poter operare a! massimo di 
<n-ating» con il minimo di consumo* 

— è conveniente che operi in FM 
per difendersi dai disturbi inerenti 
alla polarizzazione verticale delEan- 
tenna che «deve» essere verticale 


per un grafico di propagazione om¬ 
nidirezionale e nello stesso tempo 
è fatalmente piu soggetta a captare 
i disturbi così detti industriali* 


RISULTATI DI PROVE 
EFFETTUATE CON IL VFO 

Abbiamo sperimentato come si è 
detto il VFO con un trasmettitore a 
tubi elettronici e con ottimi risultati* 

Abbiamo constatato anzitutto che 
la schermatura è tale che anche la¬ 
sciando in corto circuito i piedini 
1 e 2 in ricezione il VFO non la¬ 
scia irradiare nulla. E' un partico¬ 
lare sempre di una certa importan¬ 
za. 

La scala sviluppata in circa 340 
gradi è-risultata insolitamente pre¬ 
cisa rispetto ad altre soluzioni, be¬ 
ne illuminata e di lettura pratica 
ed agevole. 

La tensione di uscita è risultata 
più che sufficiente al pilotaggio del 
primo tubo del TX. 

i controlli passati hanno permes¬ 
so di accertare (su precisa nostra 
richiesta al corrispondente) che non 
veniva irradiata alcuna spuria e 
questo è un altro particolare della 
massima importanza! 

11 consumo è risultalo ridotto ad 
una ventina di milliampère da bat¬ 
teria a 12 V; Tapparato quindi si 
presta bene al servizio mobile* 

Ma la prestazione che più ha sor¬ 
preso è stata la notevole stabilità di 
frequenza legata poi ad un’ottima 
ripetibilità di scala. 

Ho effettuato al riguardo varie 
prove con 12 GJR e ne siamo rima¬ 
sti francamente meravigliati, con¬ 
trollando il battimento zero con un 
quarzo di controllo. 

E questo è il particolare tecnico 
più importante. Ponete di dover fa¬ 
re una chiacchierata lunga lunga 
proprio come capita in 144 MHz, 
una di quelle chiacchierate (è que¬ 
sto il pregio del radiantismo) che 
permettono di chiarire magari mol¬ 
ti punti tecnici oscuri; ebbene, biso¬ 
gna disporre di un VFO stabile che 
non costringa il corrispondente a 
ritocchi di sintonìa ad ogni ripresa 
di microfono. Per non parlare del¬ 
la necessità di centrare bene e «sta¬ 
bilmente in isoonda la stazione che 
si vuole collegare* 
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TUTTO GIÙ 
CHE È BENE SAPERE 
SULLE RESISTENZE 

a cura di L* BIANCOLI 


Sebbene le resistenze, siano esse fis¬ 
se o variabili, rappresentino i com¬ 
ponenti più comuni in qualsiasi cir¬ 
cuito elettronico, esistono nei loro 
confronti numerosi concetti teori¬ 
ci e pratici che non tutti conoscono, 
specie se alle pritne armi in fatto di 
elettronica. La presenza di questi 
elementi è essenziale per ottenere il 
corretto funzionamento di altri com¬ 
ponenti, come ad esempio valvole, 
transistori, condensatori, diodi, ecc. 
per cui vale indubbiamente la pena 
di conoscerli in tutte le loro partico¬ 
larità, soprattutto per quanto riguar¬ 
da i tipi disponibili e )a relativa 
tecnica di impiego. 


□ 1 primo componente nel 
quale ci si imbatte quan¬ 
do si inizia lo studio della 
tecnica è la resistenza: quando si 
impara a conoscere le leggi relative 
alVelettricità ed airelettronìca, si 
inizia di solito con la legge di Ohm. 
fissa sostiene che il rapporto tra la 
forza elettromotrice (che si identi¬ 
fica con la tensione) e la corrente 
presenti in un circuito, costituisce 
un valore costante. 

Di conseguenza, se la tensione 
viene aumentata ad esempio da un 
valore pari a 100 ad un valore pa¬ 
ri a 200, ossia raddoppiata, si ot¬ 
tiene anche il raddoppio delfiinten- 
sità della corrente, che può passare 
(sempre ad esempio) da un valore 
di 10 mA ad un valore di 20 mA. 

II rapporto tra la tensione e la 
corrente, espresso dai simboli E/l, 
mantiene nei due casi il valore di 


10.000. Infatti, si ha che 

100 / 0,010 = 10.000 

e 

200 / 0,020 = 10.000 

Inoltre, dal momento che questo 
rapporto identifica rintensità della 
corrente che sì sviluppa al fiinterno 
di un determinato circuito ad ope¬ 
ra di una tensione di dato valore, 
esso fornisce anche la misura del 
fattore limitante, ossia della resi¬ 
stenza intrinseca di quel circuito. 

Nelfiarticolo che segue, riportata 
da Radio Electronics, ci interessere¬ 
mo allo studio delle caratteristiche 
particolari di quei componenti che 
introducono in un circuito elettro¬ 
nico un valore resistivo specìfico. 
Questi componenti vengono appun¬ 
to definiti col nome di resistenze, 
che non hanno il compito di imma¬ 
gazzinare o di trattenere gli elettro¬ 
ni, bensì quello di limitare la quan¬ 
tità di Tsssi clic è in grado di attra¬ 
versare o comunque di percorrere 
un determinato circuito, nelfiunità 
di tempo. 

In pratica, si ha che, quando u- 
na corrente passa attraverso una re¬ 
sistenza, la forza elettromotrice che 
spinge gli elettroni, vale a dire la 
tensione, diminuisce di valore. 

Le resistenze non fanno alcuna 
distinzione tra correnti continue e 
correnti alternate, e non provocano 
alcuno sfasamento tra le variazioni 
di intensità di una corrente alter¬ 
nata e le variazioni di ampiezza di 
una tensione alternata, né tra le 
variazioni di due correnti o di due 
tensioni simultanee, aventi tra loro 
diversa frequenza. 


USO PRATICO 
DELLE RESISTENZE 

Dal momento che i transistori 
sono diventati "bissai popolari come 
elementi di controllo nei circuiti e- 
lettronici moderni, la caratteristica 
di limitazione delfiintensità di cor¬ 
rente che distingue le resistenze è 
diventata assai importante. 

Il fattore di controllo nel fun- ' 
zìonamento di un transistore è la 
corrente di base, per cui il relativo 
circuito deve includere un sistema 
che sia in grado di limitare fiinten- 
sita di questa corrente. 

Come si può osservare nello sche¬ 
ma semplificato di figura 1, il cir¬ 
cuito di principio di un transistore 
presenta una resistenza, contrasse¬ 
gnata Rb, in serie alla tensione di 
alimentazione Vbb, ed alla giunzio¬ 
ne tra la base e fiemettitore. Dal 
momento che la giunzione base-e¬ 
mettitore polarizzata in senso di¬ 
retto (vale a dire nel senso favore¬ 
vole al passaggio della corrente di 

90K 


Rb 



Fig. 1 - Schema sem pii ficaio di uno sia¬ 
ci io a transistore, nel quale la resistenza 
Rb serve per prestabilire Vesatto valore 
della polarizzazione di base, e per li¬ 
mitare la corrente che scorre nel rela¬ 
tivo circuito. 
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base) presenta una resistenza assai 
ridotta, il valore della tensione di 
alimentazione Vbb, pari normalmen¬ 
te a 9 V, provocherebbe il passag“ 
gio di una corrente di base di ben 
250 mA, se non fosse presente la 
citata resistenza Rb* 

Una corrente di base di tale in¬ 
tensità sarebbe indubbiamente ec¬ 
cessiva: per contro, grazie alla sua 
presenza, con un valore che am¬ 
monta approssimativamente a 90 



Fig. 2 - Esempio di coUegamenio in se¬ 
rie dei fdatnenti di oiio divede valvole, 
per comeniire Valimentazione diretta at¬ 
traverso la tensione di rete a 220 V. In 
tal caso, la resistenza RI ha il compito 
di provocare una caduta di tensione pa¬ 
ri alla differenza tra la tensione disponi¬ 
bile di rete, e la somrna delle tensioni 
di accensione del filamenti in serie. 




RI < 
2K; 




BATT 

- 

— E 
• 

BATT 

tK < 


T 




Fig. 3 - Esempio di partiiore di tensione 
costituito da due resistenze in serie, ali¬ 
mentate da una batteria in parallelo alla 
combinazione R1-R2. Nel lesto vengono 
chiarite le relazioni che sussistono tra i 
due valori resistivi, e le tensioni presenti 
ai capi di ciascuno di essi. 



Fig. 4 - in questo circuito, la polariz¬ 
zazione viene ottenuta a causa delia ca¬ 
duta di tensione attraverso la resistenza 
Rk, dovuta alla corrente anodica, il pun¬ 
to A risulta più positivo di B, per cui 
la griglia risulta negativa rispetto al ca¬ 
todo. 
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mila n, in serie alla tensione di ali¬ 
mentazione, rintensità della corren¬ 
te di base si riduce ad un valore 
accettabile, pari cioè a circa 0,1 
mA, 

Per passare ora ad un argomen¬ 
to completamente diverso, sappia¬ 
mo tutti che nei ricevitori radio e 
televisivi funzionanti e valvole, 
spesso — per evitare Timpiego di 
un trasformatore di alimentazione 
—■ i filamenti delle valvole stesse 
vengono collegati in serie, facendo 
in modo che Finterò circuito da es¬ 
si costituito venga alimentaio diret¬ 
tamente dalla tensione di rete, al 
valore unificato di 220 V. Tuttavia, 
se un circuito di questo tipo fosse 
costituito ad esempio da otto val¬ 
vole (come nel caso illustrato alla 
figura 2), ciascuna delle quali fos¬ 
se caratterizzata da un valore del¬ 
la tensione di accensione pari a 12,6 
V, ralimentazione corretta dovreb¬ 
be corrispondere ad una tensione 
totale di 

12,6x8 = 100,8 V 

Di conseguenza, rimane un ec¬ 
cesso di tensione di ben 

220 — 100,8 = 119,2 V 
che deve cadere ad opera di un al¬ 
tro mezzo qualsiasi. 

Ciò premesso, la figura 2 illustra 
appunto come questo problema vie¬ 
ne risolto inserendo la resistenza 
RI nel circuito dei filamenti colle¬ 
gati in serie tra loro, facendo in mo¬ 
do che ai suoi capi si presenti ap¬ 
punto la tensione in eccesso, la¬ 
sciando disponìbili in totale 100,8 
V per Falìmentazione vera e pro¬ 
pria. 

Un terzo tipo di impiego delle 
resistenze consiste nella realizzazio¬ 
ne di partitori di tensione. In pa¬ 
rallelo ad una sorgente di tensione, 
come può essere la batteria del cir¬ 
cuito di figura 5, due resistenze, RI 
ed R2, dividano quella tensione in 
proporzione diretta rispetto ai rela¬ 
tivi valori. In altre parole, se RI ha 
un valore di 2.000 O ed R2 ha un 
valore di 1.000 fi, la tensione pre¬ 
sente ai capì di RI presenta un va¬ 
lore doppio di quella delia tensio¬ 
ne che si presenta ai capi di R2. 

Ciò può essere espresso median¬ 
te Fequi valenza 

E1 / E2 == RI /R2 
nella quale E1 rappresenta la ten¬ 
sione che si manifesta ai capi di 


RI, mentre E2 rappresenta la ten¬ 
sione che si manifesta ai capi di R2. 

Inoltre, si ha che 

E1 + E2 = Ebatt 
nella quale Ebatt rappresenta la 
tensione totale fornita dalla batte¬ 
ria. 

Agli albori delFelettronica, i cir¬ 
cuiti a valvole termoioniche veni¬ 
vano alimentati con Faiuto di tre 
batterie distinte: una batteria iden¬ 
tificata dal simbolo A, per Faccen- 
sione dei filamenti delle valvole fa¬ 
centi parte del circuito, un'altra 
identificata dal simbolo B, che for¬ 
niva la cosiddetta tensione anodica, 
ed una terza identificata dal simbo¬ 
lo C, che forniva a ciascuno stadio 
la necessaria tensione di polarizza¬ 
zione di griglia. 

Questa tensione di polarizzazio¬ 
ne manteneva ad un potenziale ne¬ 
gativo rispetto al filamento la gri¬ 
glia di ciascuna valvola. 

Col progredire della tecnica, la 
griglia venne invece polarizzata con 
una tensione pari a zero, ossia pari 
al valore del potenziale di massa, 
mentre la polarizzazione vera e pro¬ 
pria veniva ottenuta col legando u- 
na resistenza tra il catodo e la mas¬ 
sa, così come si osserva alla figu- 
ra 4. 

In tal caso, a seguito del norma¬ 
le passaggio degli elettroni dalla 
placca attraverso la sorgente di ali¬ 
mentazione, quindi attraverso la re¬ 
sistenza di catodo Rk ed infine an¬ 
cora attraverso il catodo, Festremi- 
tà inferiore di Ru (punto B) risul¬ 
tava negativo rispetto alFestremità 
superiore, corrispondente al punto 
A. 

Dal momento che il punto B pre¬ 
sentava il medesimo potenziale ap¬ 
plicato alla griglia, quesFultima ri¬ 
sultava negativa rispetto al catodo, 
ossia rispetto al punto A,, ed era 
pertanto inutile ricorrere alFimpie- 
go della batteria C di polarizzazio¬ 
ne. 

Un altro tipo di circuito a val¬ 
vola termoionica permetteva alla 
griglia di assumere un potenziale 
positivo per brevi intervalli di tem¬ 
po, e di assorbire quindi un certo 
numero di elettroni. Come si riscon¬ 
tra in certi circuiti di amplificazio¬ 
ne in classe «C» funzionanti ad Al¬ 
ta Frequenza, la griglia, polarizzata 
con una tensione positiva, assorbe 
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corrente attraverso la cosiddetta re¬ 
sistenza di falla di griglia, identifi¬ 
cata dal sìmbolo Rgi nello schema 
semplificato di figura 5, e sviluppa 
quindi una tensione di polarizza¬ 
zione. 

A causa della presenza della ca¬ 
pacità di fuga di griglia, che si 
carica fino ad assumere tra i suoi 
due elettrodi una tensione approssi¬ 
mativamente pari a quella di pola¬ 
rizzazione presente ai capi dì Rgi, 
e dal momento che la carica accu¬ 
mulatasi tende a scaricarsi attraver¬ 
so la suddetta resistenza, questa ten¬ 
sione dì polarizzazione assume un 
valore relativamente costante. 

Durante il funzionamento di una 
cellula di filtraggio per circuiti di 
alimentazione, come quella illustra¬ 
ta alla figura 6, le capacità CI e C2 
si caricano fino ad assumere tra i 
relativi elettrodi un potenziale che 
equivale alla tensione di uscita For¬ 
nita dal rettificatore. Nella maggior 
parte delle apparecchiature a tran¬ 
sistori e dei ricevitori radio di tipo 
domestico, questa carica capacitiva 
non è di valore sufficiente per di¬ 
ventare pericolosa, mentre — per 
contro — in alcuni circuiti analo¬ 
ghi di normale impiego nei ricevi¬ 
tori televisivi e nelle apparecchia¬ 
ture di trasmissione di una certa 
potenza, può dare adito a scosse e- 
lettriche che possono anche essere 
letali, spesso anche dopo che Tap^ 
parecchio è stato disattivato. 

Questa eventualità viene elimina¬ 
ta aggiungendo la resistenza R (di 
valore elevato) in pmillelo alle ca¬ 
pacità di filtraggio CI e C2. 

L'energia immagazzinata o co¬ 
munque accumulata in un conden¬ 
satore o in una induttanza che si 
carica o si scarica attraverso una 
resistenza può essere agevolmente 
sfruttata per effettuare una misura 
di tempo. 

Nel circuito illustrato in A alla 
figura 7, qualsiasi carica presente 
nella capacità C si scarica attraver¬ 
so la resistenza R, con una rapidità 
che dipende dal valore di quest'ulti- 
ma, e con un'intensità progressiva¬ 
mente decrescente. Dopo un inter¬ 
vallo dì tempo che può essere rap¬ 
presentato dal simbolo «t», corri¬ 
spondente ad un numero di minuti 
secondi pari al prodotto tra il va¬ 
lore di R espresso in ohm, ed il va¬ 


lore di C espresso in microfarad, la 
carica residua presente nella capa¬ 
cità C equivale al 37% del suo va¬ 
lore originale. Di conseguenza, se 
uno dei capi del circuito di figura 
7-A viene collegato alla griglia di 
una valvola termoionica, e presenta 
un potenziale abbastanza negativo 
da portare alLinterdizione la corren¬ 
te di placca, dopo il tempo pari 
al prodotto R x C in secondi, il va¬ 
lore ridotto della carica della capa¬ 
cità C permette alla corrente anodi¬ 
ca di scorrere di nuovo. In tal mo¬ 
do, la combinazione R-C stabilisce 
la durata del periodo di tempo du¬ 
rante il quale la corrente di placca 
viene interdetta. 

D'altro canto, la tensione presen¬ 
te ai capi di C equivale al 63% 
della tensione applicata alla combi¬ 
nazione in serie della resistenza e 
della capacità, di cui alla sezione 
B della stessa figura 7, dopo un pe¬ 
riodo dì tempo anch'esso pari ad 
R X C secondi. 

LA DISSIPAZIONE 
DI POTENZA 

In termini meccanici, la potenza 
viene definita come Tammontare 
delLenergia o del lavoro che viene 
svolto, espresso in erg al secondo, 
in joule al secondo, oppure in watt. 

Per Lesattezza, la potenza, P, vie¬ 
ne espressa in base alLuguaglianza, 
P = W / t 

nella quale W rappresenta Penergia 
dissipata in t secondi. 

La quantità di lavoro rappresen¬ 
tata dal simbolo W equivale anche 
al pròdotto tra la forza f e la di¬ 
stanza s attraverso la quale la forza 
agisce. Sostituendo ora valori elet¬ 
trostatici noti ed assoluti al simbo¬ 
lo che esprime la forza, l'eguaglian¬ 
za relativa alla potenza viene modi¬ 
ficata come segue: 

P = EI 
= FR 
= E':R 

nella quale E rappresenta la tensio¬ 
ne, I rappresenta la corrente, ed R 
rappresenta la resistenza. 

Per comprendere il concetto più 
elementare che definisce la resisten¬ 
za, si può paragonarla ad un attrito 
meccanico, nel senso che quest'ultU 
mo ha Teffetto di aggiungere una 


massa all’oggetto che viene messo 
in movimento. 

Se questo a Unto viene vinto, co¬ 
me ad esempio ad opera dello sfor¬ 
zo necessario per strofinare tra loro 
due pezzi dì legno, si produce ine¬ 
vitabilmente del calore. Ebbene, la 
resistenza è analoga airattrito per 
quanto riguarda il movimento de¬ 
gli elettroni. Di conseguenza, il mo¬ 
vimento dì un certo numero di elet¬ 
troni, che costituisce appunto una 
corrente, attraverso una resistenza, 
sviluppa del pari una certa quanti¬ 
tà di calore. 

La corrente che scorre attraverso 
una resistenza dissipa la maggior 
parte della sua energia nel vincere 



Fig. 5 - Circuito semplificato di uno sta¬ 
dio a valvola, neì quale la polarizzazio¬ 
ne viene ottenuta per falla di griglia. 


IMPEDENZA DI FiLlfiO 

—— — 



Fig. 6 ■ Impiego di una resistenza zavor¬ 
ra (R) per stabilizzare la tensione pre¬ 
sente alVusciia del filtro, e per accele¬ 
rare la scarica di CI e di C2, quando 
Vapparecchiatura che ne fa uso viene 
disattivata. 



A B 


Fig, 7 - Esempi dì circuiti a costante 
di tempo. Nei caso A, la componente 
resistiva e quella capacitiva sono in pa¬ 
rallelo, mentre nel caso B esse sono 
collega te in serie. 
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questo fenomeno di attrito, Così co¬ 
me accade nei confronti deiratlrito 
tra i due pezzi di legno citati ad e- 
sempio, a causa del quale è facile 
far scaturire del fuoco, così il calo¬ 
re che si produce in seno ad una re¬ 
sistenza può provocarne la combu¬ 
stione, ed interrompere in tal caso 
il percorso della corrente. 

Naturalmente, se Tcittrito tra i 
due pezzi di legno si verifica per 
un lungo tratto della loro superfi¬ 
cie di contatto, il calore prodotto 
viene dissipato verso Testerno, os¬ 
sia viene disperso dagli stessi corpi 
di legno, prima che essi possano 
raggiungere una temperatura suffi¬ 
ciente per bruciare. Analogamente, 
se ima resistenza presenta una su¬ 
perficie sufficiente alla dissipazione 
abbastanza rapida del calore che in 
essa si produce, l'elemento condut¬ 
tore non può raggiungere la tempe¬ 
ratura che ne determina la combu¬ 
stione. 

Dal moiiieoto che entrambe le ca¬ 
ratteristiche citate, vale a dire la 
superficie di una resistenza attra¬ 
verso la quale viene dissipato il ca¬ 
lore, ed il suo valore resistivo, sono 
riferite alla lunghezza ed alla su¬ 
perficie della sezione trasversale de¬ 
ve ovviamente esistere una correla¬ 
zione che le lega tra loro. Ad esem¬ 
pio, se una resistenza che presenta 
una superficie della sezione trasver¬ 
sale corrispondente ad una unità, 
ed una lunghezza di dieci unità, 
può dissipare una potenza ponia¬ 
mo di 1 W, è chiaro che la dissipa¬ 
zione può essere raddoppiata (fi¬ 


no quindi al valore di 2 W) se la 
lunghezza oppure la superficie del¬ 
la sezione trasversale viene raddop¬ 
piata. 

Tuttavia, se raddoppiamo la se¬ 
zione trasversale del corpo della re¬ 
sistenza, il suo valore resistivo si 
riduce alla metà dì quello originale. 
Per contro, se ne raddoppiamo la 
lunghezza, ferma restando la sezio¬ 
ne, il valore resistivo risulta rad¬ 
doppiato. 

In pratica, è possibile raddoppia¬ 
re la dissipazione di una resistenza, 
moltiplicando sia la superficie della 
sezione trasversale, sia la lunghez¬ 
za, per il fattore 1,414. A ciò oc¬ 
corre aggiungere che la resistenza 
e la potenza di dissipazióne dipen¬ 
dono dalle dimensioni fìsiche del- 
Telemento resistivo. 

Sebbene i circuiti elettronici fun¬ 
zionanti in modo normale si com¬ 
portino raramente secondo una tec¬ 
nica adatta alla produzione di im¬ 
pulsi di sovratensione, quasi tutti i 
circuiti vi sono in certo qual modo 
soggetti. La maggior parte degli im¬ 
pulsi di sovracorrente si verifica 
soltanto quando tutti i componenti 
del circuito funzionano al lìmite 
delle loro prestazioni. 

Ad esempio, prima che la tensio¬ 
ne di un contatore si sviluppi ai ca¬ 
pì deirimpedenza di carico, e che 
vengano prodotte le tensioni di po¬ 
larizzazione, la corrente anodica di 
un circuito a valvola termoionica 
può presentare una notevole inten¬ 
sità. In altri casi, gli impulsi di so- 
vracorrenle possono essere iinputa- 
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Le resistente lì cui corpo presenta un colore 
nero sono del tipo ad Impasto, non iaolaLo. 

Le resistenze il cui corpo è colorato 
soiìo de! tipo ad impasto, isolato, 

Nelle resistenze a filo ]a zona colorata 
che identifica la prime cifra significativa 
presenta una larghe^^^a pari aFdoppio 
di noe!la delle altre ione colorate. 
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PRIMA CIFRA 
SECONDA CIFRA 


FATT. MOLTIPLICAZ. 
TOLLERANZA 


SISTEMA CORPO-ESTREMITÀ' 


Fig. S - Tre esempi di codificazione del valore resistivo di una resistenza, in A 
è illustrato il sistema ad anelli, in B il sistema a corpo e punto, ed in C il sistema 
detto a corpo ed estremità. 


bili a difetti che si manifestano prc^ 
sto o tardi nei componenti a causa 
deirinvecchiamenlo, delLusura, ecc. 
oppure alla presenza di tensioni ol¬ 
tremodo elevate. 

E' perciò pratica comunemente 
prudenziale moltiplicare la quanti¬ 
tà presunta delia potenza dissipata 
da una resistenza per un certo fat¬ 
tore di sicurezza. Ad esempio, una 
resistenza del valore di 10.000 Fi 
che venga percorsa da una corrente 
di 10 mA dissipa presumibilmente 
una potenza di 1 W: infatti, 

10.000 X (0, 01)2 ^ 10.000 X 

X 0,0001 = 1 W 

Tuttavia, con un fattore di sicm 
rezza pari a 2, la resistenza deve 
presentare una dissipazione nomi¬ 
nale di 2 W, o ancora maggiore. 

Comunemente, il fattore di sicu¬ 
rezza pari a 2 viene considerato 
adeguato, sebbene tale valore pos¬ 
sa essere portato a 5, disponendo 
in tal caso di un più ampio margi¬ 
ne di sicurezza. Naturalmente, que¬ 
sto valore del fattore di sicurezza 
viene raramente adottato, in quanto 
aumenta inevitabilmente il costo 
del circuito elettronico, a tutto svan¬ 
taggio de! prezzo di vendita, e quin¬ 
di della convenienza commerciale, 
dell'apparecchiatura allestita. 

Sebbene le tensioni adottate con 
i circuiti a valvole termoioniche sia¬ 
no notevolmente più elevate di 
quelle normalmente in gioco nei 
circuiti a transistori, le correnti so¬ 
no però proporzionalmente più e- 
sigue. Negli amplificatori di ten¬ 
sione a valvole, la corrcnie di mag¬ 
giore intensità, vale a dire la cor¬ 
rente catodica, supera raramente i 
IO in A, Nc deriva che una resisten¬ 
za del valore di 10.000 il darebbe 
adito alla dissipazione della poten¬ 
za di 1 W, in quanto 

LR = (0,010)2 X 10.000 

Tuttavia, una corrente catodica 
di 5 jonA è in pratica più prossima 
al valore medio effettivo, nel qual 
caso la dissipazione presunta am¬ 
monta a circa 0,25 W. 

I circuiti di amplificazione dì 
tensione funzionanti a transistori 
presentano invece normalmente un 
valore della corrente di collettore 
e di emettitore di circa 1 mA, per 
cui una resistenza, che presenti an¬ 
che il valore di 250.000 FI, non su¬ 
pera di solito la dissipazione di 0,25 
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W, con buon margine dì sicurezza. 

Gli oscillatori vengono progettati 
come amplificatori di potenza, con 
uscite di 1 o 2 W, e le versioni a 
transistori fanno uso di resistenze 
soprattutto col ruolo di divisori di 
tensione, con una dissipazione pre- 
sunta deirordine di 1 W. Le cor^ 
remi che si riscontrano nei circuiti 
per la generazione di impulsi sono 
di intensità analoga a quella che si 
riscontra negli amplificatori di ten¬ 
sione, mentre gli amplificatori di 
impulsi funzionano con correnti as¬ 
sai più paragonabili a quelle in gio¬ 
co negli amplificatori di potenza. 

I circuiti di commutazione non 
rientrano spesso nel campo di atti¬ 
vità dei tecnici generici, ma è op¬ 
portuno rammentare che le relative 
correnti possono essere di notevole 
intensità, e che impongono quindi 
llinpiego di resistenze in grado di 
dissipare una potenza di 10 W, o 
ancora maggiore. 

Nei circuiti di alimentazione a 
rettificatore, le resistenze vengono 
impiegate soprattutto come compo¬ 
nenti zavorra, in grado di dissipare 
approssimativamente la decima par¬ 
te della massima corrente di uscita. 
L'entità della dissipazione necessa¬ 
ria in una resistenza zavorra di que¬ 
sto tipo, in alcune apparecchiature 
elettroniche di grande potenza, può 
essere delTordine di 5, 10 o anche 
di 50 W. Le resistenze zavorra fa¬ 
centi parte delia sezione di alimen¬ 
tazione dei trasmettitori professio¬ 
nali in grado di irradiare segnali ra¬ 
dio su vaste aree a carattere nazio¬ 
nale 0 internazionale sono spesso 
caratterizzate da una dissipazione 
dell’ordine di LOOO W, o ancora 
maggiore. 

l VALORI RESISTIVI 

Cosi come gli abiti vengono con¬ 
fezionati soltanto in determinate 
misure prestabilite, le resistenze 
vengono messe in commercio secon¬ 
do una certa gamma di valori spe¬ 
cifici. Le resistenze vengono fab¬ 
bricate con un’ampia varietà di va¬ 
lori, come risulta evidente dalLelen- 
co riportato nella tabella L 

Durante la fase dì progettazione 
di circuiti elettronici, i valori resi¬ 
stivi vengono scelti entro questa 
gamma disponibile: se i calcoli re¬ 


lativi al circuito stabiliscono che li¬ 
na resistenza debba averq ad esem¬ 
pio il valore di 6.000 fi, il proget¬ 
tista avrà così la possibilità di sce¬ 
gliere o il valore immediatamente 
inferiore, pari a 5,600 fi, oppure 
quello immediatamente superiore, 
pari a 6.200 fi. 

La scelta deve essere basata sul- 
Leventuale effetto che una diminu¬ 
zione 0 un aumento del valore resi¬ 
stivo rispetto al valore ideale può 
esercitare nei confronti degli altri 
componenti, o comunque nei con¬ 
fronti delle prestazioni globali del 
circuito. 


TABELLA 1 

VALORI 
Ohm Ohm 

RESISTIVI 

Ohm Ohm 

0,24 

24 

2400 

240k 

0,27 

27 

2700 

270k 

0,50 

30 

3000 

30Uk 

0,33 

33 

3300 

330k 

0,36 

56 

3600 

560k 

0,39 

39 

3900 

590k 

0,43 

43 

4300 

430k 

0,47 

47 

4700 

470k 

0,51 

51 

5100 

510k 

0,56 

56 

5600 

560k 

0,62 

62 

6200 

620k 

0,68 

68 

6800 

6S0k 

0,75 

75 

7500 

750k 

0,82 

82 

8200 

820k 

0,91 

91 

9100 

9l0k 

1,00 

100 

iOk 

1,0 M 

1,10 

110 

li li 

1,1 M 

1,20 

120 

12k 

1,2 M 

1,30 

130 

13k 

1,3 M 

1,50 

150 

15k 

1,5 M 

1,60 

160 

I6k 

1,6 Vi 

1,80 

ISO 

18k 

1,8 VI 

2,00 

200 

20k 

2,0 M 

2,20 

220 

22k 

2,2 M 

2,40 

240 

24k 

2,4 M 

2,70 

270 

27k 

2,7 M 

3,00 

300 

30k 

5,0 M 

3,30 

330 

33k 

3,3 M 

3,60 

360 

36k 

3,6 VI 

3,90 

390 

39k 

3,9 M 

4,30 

430 

43k 

4,3 M 

4,70 

470 

47k 

4,7 M 

5,10 

510 

51k 

5,1 M 

5,60 

560 

56k 

5,6 M 

6,20 

620 

62k 

6,2 jvr 

6,80 

680 

6Sk 

6,8 JVf 

7,50 

750 

75k 

7,5 M 

8,20 

820 

82k 

8,2 M 

9,10 

910 

91k 

9,1 M 

10,00 

1000 

look 

10 M 

11,00 

1100 

llOk 

11 VI 

12,00 

1200 

120k 

12 VI 

13,00 

1300 

130k 

13 M 

15,00 

1500 

150k 

15 M 

16,00 

1600 

160k 

16 M 

18,00 

1800 

180k 

18 M 

20,00 

2000 

200k 

20 M 

22,00 

2200 

220k 

22 M 


In numerose occasioni, la scelta 
viene effettuata sperimentando in 
pratica quale dei due valori dispo¬ 
nibili consente una maggiore ampli¬ 
ficazione 0 una minore distorsione, 
scegliendo poi tra le due diverse 
condizioni quella che risulta più 
soddisfacente. Diversamente, la 
scelta può essere fatta stabilendo 
quale dei due valori fornisce la 
maggiore uscita, o il minor rendi¬ 
mento, ecc. 

Le resistenze vengono inoltre 
fabbricate secondo diversi valori di 
tolleranza. Il valore effettivo o rea¬ 
le di una resistenza viene dichiara¬ 
ta entro una determinata percentua¬ 
le, che prende appunto il nome di 
tolleranza, sul valore nominale in¬ 
dicato sul componente, 

Le normali resistenze ad impa¬ 
sto (al carbonio) vengono fabbrica¬ 
to con tolleranze del 5 o del 10%. 
Una resistenza — ad esempio — 
del valore di 6,200 lì con ima tol¬ 
leranza di 10% in più 0 in meno 
può avere in pratica qualsiasi valo¬ 
re comprese ira 

6.200 + 10 % = 6.200 + 

+ 620 = 6.820 fi 
e 

6200 — 10% = 6.200 — 

— 620 = 5.580 n 
Esistono però anche tipi di resi¬ 
stenze che vengono fabbricate con 
tolleranze assai minori, vale a dire 
delLordìne deiri% o ancora infe¬ 
riore, ma il loro costo è naturalmen¬ 
te maggiore. La maggior parte dei 
circuiti elettronici funziona però in 
modo soddisfacente con resistenze 
aventi una tolleranza di ± 10%. 

Agli effetti della rapida e sem¬ 
plice identificazione delle caratteri¬ 
stiche di una resistenza, in rappor¬ 
to sia al valore resistivo, sia alla e- 
ventuale tolleranza, è stato adottato 
un codice a colori, sintetizzato alla 
figura 8. Secondo questo codice, i 
colori vengono usati in diversi mo¬ 
di, come segue: nel caso illustrato 
in A, la resistenza di forma cilin¬ 
drica presenta quattro anelli colo¬ 
rati, il primo dei quali coincide con 
una delle estremità (a sinistra), di¬ 
stanziati da zone che hanno il co¬ 
lore originale della superficie ester¬ 
na delhelemento; tale colore perma¬ 
ne dopo il quarte anello, fino alla 
estremità destra. Con questo siste¬ 
ma, detto ad anelìL Lanello più e- 
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ISOLAMENTO STAMPATO 
□ r PROTEZIONE 


TERMINALE DEL REOFORO 
■ FISSATO ALLTLEMENTO 


REOFORO 



ELEMENTO RESISTIVO AD ANIMA IN CARBONE 


TIPO AD IMPASTO 


ISOLAMENTO STAMPATO GIUNZIONE 

DI PROTEZIONE TRA REOFORO 



PELLICOLA DI CARBONIO 

(SU TUBO DI VETRO O ALL'fNTERNO] 


TIPO A PELLICOLA DEPOSITATA 

Fig. 9 - Disegni iìiusinmti la tipica strui^ 
tura di resistenze ad impasto. 

Sterno ha un colore che stabilisce la 
prima cifra significativa del valore 
resistivo; FanelJo immediatamente 
successivo identifica — sempre tra¬ 
mite il suo colore — la seconda ci¬ 
fra significativa, ed ìi terzo anello 
stabilisce il fattore di moltiplicazio¬ 
ne delle prime due cifre. TI quarto 
anello — infine — stabilisce il fat¬ 
tore di tolleranza. 

Nel caso B, relativo al sistema a 
corpo e punto, la prima cifra signi¬ 
ficativa viene stabilita dal colore 
del corpo delia resistenza, mentre 
la seconda viene stabilita dal colo¬ 
re deirestremità che neirillustrazìo- 
ne si trova a sinistra. 11 fattore di 
moltiplicazione viene identificato 
dal colore di un punto che si tro¬ 
va al centro del corpo, mentre la 
tolleranza viene rappresentata dal 
colore dell'anello più esterno, ossia 
a destra ncirillustrazione. 


In C —infine — il sistema è 
detto corpo ed estremità: in questo 
caso si ha che la prima cifra signi¬ 
ficativa viene identificata tramite il 
colore del corpo più esteso lungo lo 
sviluppo cilindrico, la seconda vie¬ 
ne identificata dal colore delFanel- 
lo esterno dì destra. 11 fattore di 
moltiplicazione viene rappresentato 
dal colore del secondo anello (ru¬ 
nico interno), mentre il colore del- 
Testremità opposta {a sinistra) i- 
dentifica la tolleranza. 

Per quanto riguarda il significa¬ 
to dei diversi colorì, è opportuno ri¬ 
ferirsi alla tabella 2, che elenca nel¬ 
la prima colonna i diversi colorì 
adottati nel codice, nella seconda 
colonna il significato numerico dì 
ciascuno di essi quando vengono 
impiegati per stabilire la prima e la 
seconda cifra significativa, nella 
terza colonna il fattore di moltipli¬ 
cazione, vale a dire il numero de¬ 
cimale per il quale le prime due ci¬ 
fre devono essere moltiplicate per 
ottenere il valore nominale della 
resistenza, e nella quarta colonna 
la tolleranza che il colore rappre¬ 
senta nelle diverse posizioni in cui 
viene identificato il relativo valore. 

Per fare un esempio pratico, sup¬ 
poniamo che il colore della prima 
cifra significativa sia verde, quello 
della seconda sia il rosso, quello del 
fattore di moltiplicazione sia il gial¬ 
lo, e quello della tolleranza sia lo 
argento. In tal caso avremo che 
la cifra (verde) = 5 

2a cifra (rosso) = 2 

Fattore (giallo) = 4 


TABELLA II 

Color<^ 

Valore 

Numerico 

" Moltiplicatore 

Tolleranza 

NERO 

0 

l 

±20% 

MARRONE 

1 

JO 

±1% 

ROSSO 

2 

100 

±2% 

ARANCtO 

3 

1.000 


GIALLO 

4 

10.000 

GMV* 

VERDE 

5 

100.000 

±5% (Alternativa EtA) 

BLU 

6 

1.000.000 

±6%’^ 

VIOLA 

7 

10.000.000 

±12-1/2%“" 

GRIGIO 

8 

0,01 (alternativa EIA) 

±30%* 

BIANCO 

9 

0,1 (Alternativa EIA) 

±10% (Alternativa EIA) 

ORO 


0,1 (Sìst. prefer. 

±5% (Sist, prefer. 



|AN ed EIA) 

JAN ed EIA) 

ARGENTO 


0,01 (Sist. prefer. 

±10% (Sist. prefer. 



fAN ed EIA) 

JAN ed EIA) 

Nessun Colore 



±20% 

Valore minimo garantito, osiììa —Oh 100%. 


Toller. (argento) ^ ± 10% 

La resistenza così contraddistin¬ 
ta avrà perciò il valore di 
52 X 10.000 = 520.000 ± 10% 

TIPI DI RESISTENZE 

Come abbiamo premesso all'ini¬ 
zio, esistono due tipi fondamentali 
di resistenze, e precisamente i tipi 
a valore fisso, e quelli a valore va¬ 
riabile. 

Le resistenze fisse presentano un 
unico valore, e possono essere ul¬ 
teriormente classificate in riferimen¬ 
to al materiale con cui vengono rea¬ 
lizzate, ed il loro aspetto fisico. 

1 tipi più comuni c meno costosi 
di resistenze fìsse sono quelle co¬ 
siddette ad impasto di carbonio. In 
pratica,- esse vengono normalmente 
definite come resistenze a carbone, 
in quanto vengono realizzate impie¬ 
gando un miscuglio di varie sostan¬ 
ze, tutte caratterizzate da una resi¬ 
stività elevata, e comunque maggio¬ 
re di quella del normale carbonio 
o della grafite. 

La figura 9 rappresenta le carat¬ 
teristiche costruttive di una moder¬ 
na resistenza di questo tipo. 

1 valori nominali di dissipazione 
delle resistenze appartenenti a que¬ 
sta categorìa sono compresi tra un 
minimo di 1/4 W (0,25 W) ed un 
massimo di 2 o 3 W, mentre i va¬ 
lori resistivi sono compresi tra un 
minimo di pochi ohm, ed un mas¬ 
simo di alcuni megaohm. 

La figura 10 illustra invece le ca¬ 
ratteristiche costruttive tipiche di 
due esemplari di resistenze del tipo 
a filo. Esse vengono realizzate av¬ 
volgendo un tratto di filo resistivo 
metallico, avente una determinata 
resistenza, intorno ad un supporto 
solitamente cilindrico, di porcellana 
o di materiale ceramico. Questo 
supporto è però munito di estremi¬ 
tà metalliche, attraverso le quali av¬ 
viene il contatto tra Felemento re¬ 
sistivo ed i relativi terminali ester¬ 
ni. 

Dopo aver avvolto il filo sul sup¬ 
porto isolante, il tutto viene verni¬ 
ciato con uno smalto speciale con¬ 
tenente vetro in polvere, e sottopo¬ 
sto ad un procedimento di coltura, 
che determina im fenomeno di ve¬ 
trificazione del rivestimento di 
smalto. Tale rivestimento consente 
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un'oitima protezione meccanica, u- 
na buona dissipazione del calore, ed 
un perfetto isolamento. 

Il colore di questo materiale è 
solitamente verde, oppure marrone 
scuro, e su di esso viene di solito 
stampigliato il valore resistivo, uni¬ 
tamente al valore della potenza di 
dissipazione. 

Alcune resistenze a filo del tipo 
a bassa dissipazione vengono rive¬ 
stite con un materiale ceramico ( os¬ 
sia col medesimo materiale con cui 
viene realizzato il supporto), A vob 
te, le resistenze a filo presentano 
anche un terzo terminale, costituito 
da un anello metallico la cui posi¬ 
zione può essere fissa o regolabile, 
nel senso della lunghezza. In que¬ 
sto secondo caso è possibile variare 
Tentità del valore resistivo presente 
da entrambi l lati del contatto mo¬ 
bile, 

(lori forti valori della dissipazio¬ 
ne, fino a circa 200 W, i valori resi¬ 
stivi sono solitamente compresi tra 
un minimo di 1 ed un massimo 
di 100.000 n. 

Le resistenze a filo vengono im¬ 
piegate nei circuiti di catodo per la 
realizzazione di divisori di tensione 
negli amplificatori di potenza a 
transistori, ed anche come resisten¬ 
ze zavorra nei circuiti di alimenta¬ 
zione funzionante con sistema di 
rettificazione della corrente alter¬ 
nata di rete. 

Le resistenze a filo con supporto 
ceramico, recanti le caratteristiche 
di resistenza e di potenza stampi¬ 
gliate sul corpo, presentano un mi¬ 
gliore isolamento per Limpiego nei 
circuiti funzionanti ad alta tensio¬ 
ne. 

Le resistenze di precisione, aven¬ 
ti una tolleranza delLordine dello 
1% rispetto al valore indicato, so¬ 
no spesso del tipo cosiddetto me¬ 
tallizzato, In questo caso, il ma¬ 
teriale resistivo consiste in una pel¬ 
licola di metallo o di carbone che 
viene depositato su di un supporto 
di vetro, o di altro materiale iso¬ 
lante, che costituisce il nucleo. 

Dal momento che questa pellico¬ 
la viene depositata o mediante un 
processo elettrolitico, o mediante un 
sistema a spruzzo, lo spessore ed 
il valore resistivo risultante sono 
suscettibili di accurato controllo 
durante la fase produttiva. 


Le resistenze del tipo metallizza¬ 
to si presentano solitamente in mo¬ 
do analogo a quello con cui si pre¬ 
sentano le resistenze ad impasto, e 
vengono del pari identificale attra¬ 
verso il codice a colori, come de¬ 
scritto. Tuttavia, queste resistenze 
metallizzate di precisione (vedi fi¬ 
gura 9) costano da quattro a dieci 
volte di più delle normali resisten¬ 
ze ad impasto, e vengono perciò u- 
sate soltanto negli strumenti di mi¬ 
sura, o comunque nei casi in cui la 
loro precisione è appunto un fatto¬ 
re determinante. 

LE RESISTENZE VARIABILI 

Come non è praticamente pos¬ 
sibile far funzionare un'automo¬ 
bile sempre a velocità costante, co¬ 
si non è quasi mai possibile far fun¬ 
zionare un'appaiecchiatura elettro¬ 
nica con livello costante delle gran¬ 
dezze in gioco. Al contrario, è spes¬ 
so opportuno variare alcune di tali 
grandezze, come ad esempio rìn- 
tensità dei suoni riprodotti da un 
amplificatore, la luminosità della 
immagine riprodotta da im televiso¬ 
re, il guadagno di uno stadio, ecc. 

Per poter eseguire tali regolazio¬ 
ni, si ricorre alLimpiego di resi¬ 
stenze variabili, dette anche poten» 
ziometri o reostati, a seconda che 
presentino rispettivamente tre o due 
terminali. 

Alcune resistenze variabili con¬ 
sistono in un elemento a filo, e si 
presentano in modo analogo a quel¬ 
lo illustrato alla figura 11; altri tipi 
contengono invece un elemento al 
carbonio _o a grafite. 

L'elemento resistivo contenuto in 
una resistenza variabile può inoltre 
presentare una variazione lineare, 
nel senso che, dividendo in gradi la 
rotazione del cursore, ad ogni spo¬ 
stamento angolare corrisponde una 
variazione uniforme del valore re¬ 
sistivo. Quando invece la variazio¬ 
ne è logartlmica o esponenziale, si 
ha che due spostamenti angolari u- 
guali tra loro determinano diversi 
valori della variazione di resistenza. 

Il cursore non è altro che un con¬ 
tatto mobile, facente capo ad un ap¬ 
posito terminale, attraverso il qua¬ 
le è possibile applicare un collega¬ 
mento lungo il corpo resistivo, in 
un punto prestabilito, che può es- 


ni VESTI MENTO ISOLANTE TERMINALI 



PIEDINO DI SUPPORTO SUPPORTO CÈSAIVIICO 


RESISTENZA A FILO AD ALTA DISSIPAZ. 


ELEMENTO RESISTIVO A FILO 



RESISTENZA A FILO A BASSA DISSIPAZ. 


Fig. IO - Aspe fio tipico di due diversi 
modelU di resistenze a filo. 

sere fìsso o regolabile, a seconda 
delle esigenze. 

La maggior parte delle resisten¬ 
ze variabili viene installata sulTap- 
parecchiatura elettronica che ne fa 
uso tramite una bussola filettata 
munita di dado, oppure mediante 
alette che si introducono in appositi 
fori del telaio, e che vengono poi 
piegate in modo da bloccare il com¬ 
ponente nella sua posizione. 

Le resistenze variabili presenta¬ 
no dimensioni comprese tra un mi¬ 
nimo di circa 10 min di diametro 
ed un massimo di circa 40 inm, 
mentre le resistenze variabili a filo 
possono avere dimensioni notevol¬ 
mente maggiori. Il valore resistivo 
è del pari compreso tra pochi ohm 
e diversi megaohm, con valori della 



fig. Il - Esempi di resistenze a filo di 
tipo variabile. In A Ìl coutatio mobile 
è ad anello con fissaggio a vite, mentre 
In B esso può scorrere, e può essere 
messo in collegamento con una qualsiasi 
delle spire delVelemento resistivo. 
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REPERIBILE PRESSO 
TUni [ PUNTI 
DI VENDITA 


G.B.C. 


iUfititw 


mod. MA-260 


Completo dì microfono con te¬ 
lecomando. Controllo del livello 
di registrazione mediante indi¬ 
catore luminoso. 

Velocità di trascinamento; 

9,5 cm/s 

Potenza di uscita: 

4,5 W per canale 
Risposta di frequenza: 

50 T 8000 Hz 
Separazione canali: 40 dB 

Wow e flutter: < 0,3% 

Alimentazione: 12 Vc,c. 

negativo a massa 
Dimensioni: 177x185x70 



I ® 

R - 


12 “ Esempio di potenziometro a 
grape (A), e rdatho circuito di prin¬ 
cipio per Fimpiego come conirodo di 
isolarne. 

dissipazione di potenza che si esten¬ 
dono da un minimo di OJ W ad un 
massimo di 500 W ed oltre. 

Nei radioricevitori e negli ampli¬ 
ficatori di Bassa Frequenza, le resi’ 
stenze variabili vengono solitamen¬ 
te usate soprattutto come divisori di 
tensione (la figura 12 illustra in A 
un esemplare tipico di potenziome¬ 
tro a grafite, che può essere usato 
come controllo di volume, secondo 
il circuito di principio illustrato in 
B. 

I circuiti di questo tipo vengono 
di solito impiegati per controllare 



Fig. n - Struttura interna di un tìpico 
potenziometro a fdo (A), e circuito di 
impiego come reostato (B). 


il volume di ascolto, o il responso 
alla frequenza (controllo di tono), 
o ancora la luminosità dello scher¬ 
mo di un televisore, ecc, 

in un ricevitore televisivo, una 
resistenza variabile può essere usa¬ 
ta anche per controllare ÌI contra¬ 
sto, il sincronismo verticale ed oriz¬ 
zontale la linearità verticale supe¬ 
riore e centrale, la tonalità cromati¬ 
ca (nei TV a colori), ecc. 

La figura 13 illustra in A un tipo 
di potenziometro a filo visto in se¬ 
zione, adatto alLimpiego per la re¬ 
golazione del contrasto, mentre in B 
illustra il caso tipico delPimpiego 
di un potenziometro come reostato, 
ne] qual caso vengono usati un solo 
terminale ed il cursore. 

Per concludere, dal momento che 
nella ihaggior parte dei casi i po¬ 
tenziometri usati nei circuiti citati 
funzionano con deboli intensità di 
corrente, il tipo di impiego più fre¬ 
quente è quello a grafite. Tuttavia, 
per esercitare particolari effetti di 
controllo, come ad esempio ne] ca¬ 
so della regolazione diretta di alto¬ 
parlanti, nei confronti dei quali la 
potenza dissipata è di una certa en¬ 
tità, vi sono delle esigenze partico¬ 
lari che impongono Fuso di poten¬ 
ziometri a filo, a causa della forte 
intensità delle correnti in gioco. 

Spesso — infine ~ due o più po¬ 
tenziometri vengono abbinati in u- 
no stesso componente, ottenendone 
il funzionamento simultaneo con un 
unico albero di comando (nel qual 
caso le unità sono in <<tandem»), 
oppure —" cosa che accade molto 
più frequentemente quando le unità 
sono soltanto due — i due alberi 
di comando sono concentrici, e pos¬ 
sono essere azionati separatamente 
attraverso Limpiego di due manopo¬ 
le anch'esse concentriche, di cui u- 
na per il comando delTalbero ester¬ 
no, ed una per il comando di quel¬ 
lo interno. 

Questo articolo, che è stato redat¬ 
to a beneficio di chi inizia ad in¬ 
teressarsi di elettronica, ha proba¬ 
bilmente chiarito alcuni concetti 
londamentali relativi a questi par¬ 
ticolari componenti, e ad esso faran¬ 
no seguito altre note attraverso le 
quali verranno descritti altri com¬ 
ponenti dei circuiti elettronici, cer¬ 
tamente non meno importanti delle 
resistenze. 
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IMPARIAMO 
AD USARE 
L’OSCILLOSCOPIO 

terza parte 


RAPPRESENTAZIONE 
DI COORDINATE 
CON LTMPIEGO 
DELIBASSE DEI TEMPI 

1 segiienlì otto esperimenti com¬ 
portano Tuso dell'asse dei tempi 
deiroscilloscopio. La maggior par¬ 
te dei grafici e delle forme d'onda 
possono essere rappresentate in 
questo modo: 

Rappresentazione di forme d'onda 

a) Preparare un circuito come 
quello della fig. 24. 

b) Regolare il controllo di amplifi¬ 
cazione Y per ottenere un'altez¬ 
za d'immagine ottima. 

c) Regolare la frequenza dell'asse 
dei tempi per ottenere un ciclo 
completo della forma d'onda in 
esame. 

d) Regolare il controllo di sincro¬ 
nizzazione per «bloccare» l'im¬ 
magine sullo schermo. 

La fig. 25 illustra alcune delle 
forme d'onda più diffuse. 

Esame deila carica e della scarica 
di un condensatore 

a) Preparare un circuito come 
quello della fig. 26. 

b) Accendere il generatore di se¬ 
gnali e regolarlo in modo 
da ottenere un'uscita d'onda 
quadra. 

c) Regolare la frequenza del gene¬ 
ratore di segnali e dell'asse dei 


tempi finché non appare sullo 
schermo la curva di carica/sca- 
dea. 

d) Regolare il controllo di ampiez¬ 
za X per ottenere un'immagine 
di giuste proporzioni. 

Tenere presente che esiste una 
sola frequenza alla quale la curva 
appare perfetta. Usando un conden¬ 
satore da 0,1 fiF ed un generatore 
ad onda quadra questa frequenza 
è di circa 100 Hz. 



In mancanza di un generatore di 
segnali ad onda quadra, sarà suffi¬ 
ciente un circuito a corrente conti¬ 
nua interrotto periodicamente per 
mezzo di un interruttore meccanico. 

Esame della tensione mediante un 
induttore (Autoinduzione) 

a) Preparare un circuito come 
quello della fig. 27. 

b) Regolare il generatore di se- 
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gnali per ottenere un’uscita di 
onda quadra. 

c) Variare la frequenza dell’asse 
dei tempi e del generatore di se¬ 
gnali finché non appare sullo 
schermo la curva di autoindu¬ 
zione, 

d) Regolare il controllo di ampiez¬ 
za X per ottenere uo’iTnmagine 
corretta. 

Neiresperimento originale, una 
bobina di blocco di 10 H produce¬ 
va curve d’induttanza ad una fre¬ 
quenza di 50 Hz. Per eseguire que¬ 
sta prova è consigliabile rileggere 
le note del precedente esperimento. 

Esame delle oscillazioni smorzate 

a) Preparare un circuito come 
quello della fig. 28. 





b) Regalare il generatore di segnali 
per ottenere una uscita ad on¬ 
da quadra. 

c) Variare la frequenza dell’asse 
dei tempi e del generatore di se¬ 
gnali per avere un treno di oscil¬ 
lazioni smorzate. 

d) Regolare i controlli d’ampiezza 
X e di deviazione X per ottene¬ 
re un’ìmniagine corretta. I valo¬ 
ri neU’esperimento originale e- 
rano f = 12 Hz, C = 0,1 pF, 
L = 10 H. 

e) Ridurre il valore di Ri e notare 
l’effetto provocato dalFauinento 
dello smorzamento. 

Jn mancanza di un generatore 
ad onda quadra vale quanto speci¬ 
ficato nel paragrafo relativo all’esa- 
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di WgnàH 


me della carica e della scarica dì 
un condensatore. 

Esame di una forza elettromotrice 
indotta per mezzo dì un magnete 
permanente, 

a) Preparare un circuito come 
quello della fig. 29. 

b) Regolare ramplificatore vertica¬ 
le per avere la massima sensibi¬ 
lità. 

c) Spostare il magnete dentro e 
fuori della bobina. 

d) Accertarsi che il raggio elettro¬ 
nico venga deflesso in entram¬ 
be le direzioni e che l’ampiez¬ 
za della deflessione sia propor¬ 
zionale alla forza del magnete 
ed alla velocità di variazione di 
fbisso (legge di Lenz). 

Esame di una forza elettromotrice 
indotta fra due induttori 
(Mutua induzione) 

a) Preparare un circuito come 
quello della fig. 50. 

b) Regolare il generatore di segna¬ 
li per ottenere un’uscita d’onda 
quadra. 

c) Regolare la frequenza del gene¬ 
ratore e del l’asse dei tempi fino 
ad avere la migliore traccia pos¬ 
sibile. 

d) Applicare un’onda sinusoidale 
pura alla bobina primaria ed os¬ 
servare che questa non venga 
distorta ed attenersi alle note 
relative alla carica e scarica di 
un condensatore. 

Esame della rettificazione 
in mezz'onda 

a) Preparare un circuito come quel¬ 

lo della fig, 51. 

b) Regolare il generatore di segna¬ 
li per ottenere un’uscita ad on¬ 
da sinusoidale. 

c) Regolare la riequenza dell’asse 
dei tempi e la sincronizzazione 
per fissare la traccia sullo scher¬ 
mo, 

d) Aggiungere un condensatore di 
livellamento al circuito e ana¬ 
lizzare la sua azione. 

e) Aggiungere un resistore ed il 
condensatore di livellamento ed 
esaminate la forma d’onda risul¬ 
tante. 
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Esame della rettificazione 
a due alternanze 

a) Preparare un circuito come 
quello della fig, 32. 

b) Aggiungere i componenti filtro 
e di livellamento per esaminare 
i loro effetti sulla forma d'onda 
finale. 

RAPPRESENTAZIONE 
DI ALTRE COORDINATE 

In questa sezione possono essere 
incluse le curve d'isteresi, le caratte¬ 
ristiche della valvola e dei transi¬ 
stori e la determinazione della velo¬ 
cità d'otturatore di una macchina 
fotografica. 

Detemiinazione della velocità 
dì otturazione di una macchina 
fotografica 

a) Preparare un circuito come 
quello della fig. 33 con il gene¬ 
ratore di base dei tempi spento. 

b) Regolare entrambe le sorgenti 
perché diano onde sinusoidali 
della stessa frequenza, ad esem¬ 
pio 50 Hz, aventi una differen¬ 
za di fase di 90"". 

Lo schermo deve mostrare la 
traccia circolare illustrata nella 
fig. 33. 

c) Preparare la macchina fotogra¬ 
fica e prendere un certo numero 
di fotografie della traccia. 

d) Tn ogni caso misurare sul film 
l'angolo sotteso dall’arco di cer¬ 
chio impresso sul film. 

e) Calcolare il tempo d^esposizione 
della macchina fotografica. D 
punto viaggia sulla circonferen¬ 
za del cerchio a velocità costante 
e quando entrambi i generatori 
danno un'uscita di 50 Hz il tem¬ 
po impiegato per compiete un 
ciclo è di t/50s. Per velocità di 
otturatore piuttosto elevale de¬ 
ve essere scelta una frequenza 
maggiore perché è diffìcile mi¬ 
surare con precisione i piccoli 
angoli che si otterrebbero. 

Per avere una certa precisione 
in questo esperimento è neces¬ 
sario usare un tubo a raggi ca¬ 
todici avente un tempo di persi¬ 
stenza molto breve altrimenti il 
tempo di esposizione calcolato 
sarà più lungo, rispetto al reale 
tempo di esposizione, di una 


quantità di tempo uguale al tem¬ 
po di persistenza del tubo. 

InformazìonL sulla curva d'isteresi 

(Per dettagli circa la teoria di 
questa dimostrazione consultare l'o¬ 
puscolo «Demonstrations and Expe- 
riments in Electronics and Magne- 
tism» edito dal Mullard Educatio¬ 
nal Service). 

a) Preparare un circuito come 
quello della fig* 34. 

b) Con il controllo dell'asse dei 
tempi in posizione «external» 
regolare l’integratore ed i con¬ 
trolli dì sfasamento fino ad ave¬ 
re una regolazione ottima. 

c) Eseguire le regolazioni finali del¬ 
le dimensioni della curva per 
mezzo dei controlli d'ampiezza 
X e d'ampiezza Y, 

d) Notare Peffetto della diminu¬ 
zione di resistenza del percorso 
del flusso intorno al nucleo cam¬ 
pione, applicando una deriva¬ 
zione magnetica dì ferro dolce 
(ciò può essere fatto usando u- 
na certa quantità di lamierini di 
trasformatore ad TJ imbullonati 
insieme). 

e) Sostituire il nucleo con uno di 
composizione differente e con¬ 
frontare le curve B-H di vari 
campioni. 

Caratteristiche del diodo 

a) Preparare un circuilo come 
quello della fig. 35 dopo aver 
letto le note relative alle carat¬ 
teristiche delle valvole (parte 
prima). 

b) Regolare la corrente di accen¬ 
sione del diodo a 2,5 A per mez¬ 
zo di un resistere variabile di 
50 a. 

c) Con il controllo dell'asse dei 
tempi in posizione « exter nab>, 
regolare il controllo della sensi¬ 
bilità del l'amplificatore Y, il 
controllo delPalta tensione ed il 
controllo di sfasamento in ma¬ 
niera tàle da avere sullo scher¬ 
mo una traccia simile a quella 
illustrata in figura. 

d) Con il resistere di carico rego¬ 
lato al minimo, diminuire len¬ 
tamente la corrente d'accensio¬ 
ne prendendo nota delPeffetto 
che questo può avere sulla ca¬ 
ratteristica {illustrata con trat¬ 
teggio) . 


e) Ripetere ropeicizìone d) varian¬ 
do la regolazione del resistere 
dì carico e prendendo nota deh 
l'effetto del carico sulla carat¬ 
teristica. 

f) Accendere l'asse dei tempi e di¬ 
staccare l'entrata di 50 V. Se la 
frequenza dell'asse dei tempi è 
regolala in maniera corretta do¬ 
vrà apparire sullo schermo una 
onda sinusoidale rettificata in 
mezzonda. 

Triodo - Caratteristiche anodiche 

a) Preparare un circuito come 
quello della fig. 36. 

b) Regolare la tensione di accensio¬ 
ne a 6,3 V oppure su un altro 
valore richiesto. 
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c) Con il controllo dell'asse dei 
tempi in posizione « ex terna! », 
regolare ìi controllo della sensi¬ 
bilità verticale, il controllo deb 
balta tensione ed il controllo dì 
sfasamento in maniera tale da 
avere una traccia ottima. 

d) Con il resistere di carico rego¬ 
lato al minimo, variare il con¬ 
trollo di polarizzazione per ot¬ 
tenere curve diverse (illustrate 
in figura con tratteggio). 

c) Ripetere d) con regolazioni di¬ 
verse del resistore di carico, no¬ 
tando la caratteristica dinamica. 

Triodo - Caratteristiche mutue 

a) Preparare un circuito come 
quello della fig, 37. 

b) Regolare la tensione d’accensio¬ 
ne a 6,5 V 0 su un altro valore 
richiesto. 

c) Mettere il controllo del basse dei 
tempi in posizione ^<exteriiah> e 
regolare Ìl potenziometro di ten¬ 
sione di griglia, la sensibilità 
verticale c lo sfcasamento in ma¬ 
niera tale da ottenere una mes¬ 
sa a punto ottima. 

d) Variare la tensione griglia e la 
tensione della batteria di pola¬ 
rizzazione per dimostrare beffet- 
to sulla caratteristica. 

e) Ripetere questo esperimento con 
il resistore di carico regolalo al 
massimo per mostrare la carat¬ 
teristica dinamica. 

Distaccare ben trala dì 50 V e 
mettere ìl controllo deibasse dei 
tempi in posizione «internai». 
Sullo schermo apparirà un'on¬ 
da sinusoidale che rappresenta 
il segnale d’uscita della valvola. 

g) Ripetere le operazioni d) ed e) 
per dimostrare befFetto del 
cambiamento delle condizioni 
di lavoro sul segnale amplifica¬ 
to (in molti casi la regolazione 
può produrre una distorsione 
molto spinta). 

Tetrodo - Caratteristiche anodiche 

a) Preparare un circuito come 
quello della lig. 58 e regolare la 
tensione d’accensione a 6,3 V o 
su un altro valore richiesto. 

b) Con ìl controllo dell’asse dei 
tempi in posizione «external», 
regolare la sensibilità verticale, 
lo sfasamentao ed i controlli 
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del lealtà tensione per ottenere 
una caratteristica idonea. La cu¬ 
spide di curva del tetrodo dovrà 
essere visibile chiaramente. 

c) Variare la regolazione del con¬ 
trollo di polarizzazione e del re¬ 
sistere di carico per diinostra- 
rare FefFetto del cambiamento 
delle condizioni di lavoro sulla 
caratteristica. 

Tetrodo - Caratteristiche mutue 

a) Preparare un circuito come 
quello della fig. 39 e regolare 
la tensione d’accensione a 6,3 V 
su un altro valore richiesto. 

b) Con Tasse dei tempi spento, re¬ 
golare lo sfasamento, la sensi¬ 
bilità Y e la tensione di griglia 
in maniera tale da oTenere una 
traccia ottima. L'effetto della 
cuspide di curva del tetrodo sa¬ 
rà visibile anche in questo tipo 
di caratteristica. 

c) Variare la regolazione del con¬ 
trollo della tensione di griglia, 
della tensione della batterìa di 
polarizzazione e del resistore di 
carico per dimostrarne Teffetto 
sulla caratteristica. 

d) Mettere il controllo delTasse dei 
tempi in posizione internai» e 
distaccare Tentrata di 50 V* Sul¬ 
lo schermo apparirà un'onda si¬ 
nusoidale, che rappresenta il se¬ 
gnale d'uscita della valvola. 

e) Ripetere Toperazione c) per di¬ 
mostrare Teffetto delle condizio¬ 
ni di lavoro sulTampiezza e sul¬ 
la linearità del segnale d'uscita. 

Pentodo - CaratleHsliche anodiche 

a) Preparare un circuito come 
quello della fig. 40 e regolare 
la tensione d’accensione a 6,3 V 
o su un altro valore richiesto. 

b) Con Tasse dei tempi spento, re¬ 
golare lo sfasamento, la sensibi¬ 
lità Y ed i controlli dclTalta ten¬ 
sione per ottenere una traccia 
ottima. 

c) Con il resistore di carico regola¬ 
to al minimo, variare il control¬ 
lo di polarizzazione per ottenere 
varie caratteristiche. 

d) Regolare il resistore di carico 
al massimo e notare la forma 
delia caratteristica dinamica. 


Pentodo - Caratteristiche mutue 

a) Preparare un circuito come 
quello della fig. 41 e regolare 
la tensione d'accensione a 6,3 V 
0 su un altro valore richiesto. 

b) Con Tasse dei tempi spento, re¬ 
golare lo sfasamento, la sensibi¬ 
lità Y e la tensione di griglia Fi¬ 
no ad ottenere una regolazione 
ottima. 

c) Variare la tensione di griglia, il 
resistore di carico e la tensione 
della batterìa di polarizzazione 
per dimostrarne Teffetto sulla 
earatteristica. 

d) Accendere Tasse dei tempi dopo 
avere distaccato Tentrata di 50 
V. Il segnale d'uscita dal pen¬ 
todo apparirà sullo schermo. 

e) Ripetere l'operazione c) per di¬ 
mostrare Teffetto della variazio¬ 
ne delle condizioni di lavoro sul¬ 
Tampiezza e sulla forma del se¬ 
gnale d’uscita. 

Caratteristiche del diodo 

a semiconduttore 

a) Preparare un circuito come 
quello della fig. 42. 

b) Regolare ìl controllo di tensio¬ 
ne del diodo, la sensibilità Y e 
lo sfasamento fino ad avere ima 
traccia ottima ed esaminare la 
caratteristica. 

c) Distaccare Tentrata di 50 V ed 
accendere Tasse dei tempi. 

d) Esaminare la forma d'onda di 
uscita che è un'onda sinusoidale 
rettificata in mezz’onda. 

Caratteristiche del diodo Zetier 

a) Preparare un circuito come 
quello della fig. 43. 

b) Regolare la sensibilità Y e lo 
sfasamento con la tensione di 
diodo al minimo. 

c) Aumentare la tensione di diodo 
finché non avviene la rottura 
Zener. 

d) Distaccare l'entrata di 50 V e 
mettere il controllo dell'asse dei 
tempi in posizione «internai». 

c) Ripetere le operazioni b) e c) 
per dimostrare Teffetto della rot¬ 
tura Zener sulla corrente di 
uscita. 
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Transistori - caratteristiche d^uscita 

con base a massa 

a) 'Preparare un circuito come 

quello della fig. 44, con il con¬ 
trollo dell'asse dei tempi in po¬ 
sizione «external». 

b) Regolare la sensibilità Y e lo 
sfasamento in maniera appro¬ 
priata con il resistore di polariz¬ 
zazione regolato al massimo, 

c) Variare la regolazione del resi¬ 
store di polarizzazione e ia ten¬ 
sione di collettore per ottenere 
le caratteristiche. 

Transistori - Caratteristiche 

di trasferimento con base a massa 

a) Preparare un circuito come 
Quello della fig. 45 e mettere il 
controllo delPasse dei tempi in 
posizione «external». 

b) Con la corrente d'entrata d'e¬ 
mettitore tegolata al minimo, re¬ 
golare lo sfasamento e la sensi¬ 




bilità Y in modo tale da avere 
una traccia ottima. 

c) Regolare il controllo di tensione 
alternata d’emettitore e il resi¬ 
stere addizionale per avere ca¬ 
ratteristiche diverse. 

d) Dopo aver distaccato Tenirata 
di 50 V ed aver messo il con¬ 
trollo dell'asse dei tempi in po¬ 
sizione «internai», variare la 
tensione alternata d^'emettìtore 
e la tensione della batteria di 
collettore per dimostrare Teffet- 
to del cambiamento delle con¬ 
dizioni di lavoro sulla forma e 
Tampiezza del seguale amplifi¬ 
cato. 

Transistori - Caratteristìdie d'uscita 

con emettitore a massa 

a) Preparare un circuito come 
quello della fig. 46 e mettere il 
controllo dell'asse dei tempi in 
posizione «external». 




b) Con la corrente di base regola¬ 
ta al minimo, regolare lo sfasa¬ 
mento, la sensibilità verticale e 
la tensione alternata dì colletto¬ 
re per avere una traccia ottima. 

c) Aumentare la corrente di base 
per mezzo del resistore di pola¬ 
rizzazione di base per ottenere 
varie curve caratteristiche. 

Transistori - Caratteristiche 
di trasferimento con emettitore 
a massa 

a) Preparare un circuito come 
quello della fig. 47* 

b) Con il controllo delPasse dei 
tempi in posizione «external» e 
la corrente di base regolata al 
minimo, regolare lo sfasamen- 
lo e la sensibilità verticale per 
avere una traccia ottima* 

c) Variare la corrente di base per 
ottenere caratteristiche diverse. 

d) Dislaccare l'entrata di 50 V ed 
accendere l'asse dei tempi* Ap¬ 
parirà sullo schermo un'onda si¬ 
nusoidale che è il segnale d'u¬ 
scita amplificalo proveniente 
dal transistore. 

e) Variare la corrente di base per 
dimostrare relTetto delle condi¬ 
zioni di lavoro sulPampiecza e 
la forma del segnale. 

Confronto delle forme d'onda 

E' utile poter esaminare una 
forma d'onda prima e dopo che es¬ 
sa sia applicata ad un circuito* 

Può essere particolarmente utile 
osservare la distorsione di un se¬ 
gnale dopo l'amplificazione, studia¬ 
re il ritardo e ^anticipo in una 
componente reattiva, studiare le va¬ 
riazioni di fase e le curve di carica 
e scarica di tensione/corrente di un 
condensatore. 

Molti laboratori possono dispor¬ 
re di un oscilloscopio a doppia 
traccia e possono usare lo strumen¬ 
to al limite delle sue capacità. Per 
coloro che non possiedono un oscil¬ 
loscopio a doppia traccia, un sem¬ 
plice dispositivo di commutazione 
elettronica può trasformare uno 
strumento a traccia singola in uno 
strumento a doppia traccia. 

TI circuito di fig. 4S mostra lo 
anticipo di corrente sulla tensione 
in un condensatore. 

(continua) 
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In questa prima parte spie¬ 
gheremo in maniera semplice 
ed accessibile a chiunque, i) 
funzionamento di uno scanda¬ 
glio ultrasonoro. Nella secon¬ 
da parte analizzeremo un ap¬ 
parecchio di questo genere u- 
sabile a bordo di piccole im¬ 
barcazioni e costruito dalla Si- 
monsen Radio (Simrad). 


GLI 

ECOSCANDAGLI 

ULTRASONORI 

prima parte di P. SCIROCCO 


he cosa sono gli ultrasuo¬ 
ni? La risposta è sempli¬ 
cissima , non sono altro che 
delle vibrazioni la cui frequenza è 
superiore al limite che è percettibile 
normalmente dalLorecchio umano. 
La principale caratteristica degli ul¬ 
trasuoni, come vedremo, rispetto al¬ 
le onde sonore udibili, è quella di 
poter essere convogliati in fasci di¬ 
rettivi molto s tre Ili. 

LTCOSCAN DAGLI O 
ULTRASONORO 

Fin dalle più remote antichità si 
è usato misurare le profondità ma¬ 
rine immergendo nell'a equa prima 
una liana e successivamente una 
corda alla cui estremità immersa e- 
ra legato un corpo pesante che in 
seguito è stato sostituito da un 
piombino di forma adatta. Si trat¬ 
tava di un sistema che se era, ed è 
tuttora, valido per profondità limi¬ 
tate, è poco adatto alla misura 
delle grandi profondità essendo in¬ 
fluenzato dal vento e soprattutto 
dalle correnti marine. 

In tempi, molto più vicini a noi, 
si è cercato di sfruttare la propa¬ 
gazione del suono nell'acqua e di 
ricerverne i relativi echi che veni¬ 
vano riflessi dal fondo marino. 
Ma questo sistema incontrò delle 
difficoltà notevoli poiché i suoni 
hanno tendenza a propagarsi in tut¬ 
te le direzioni. 



Fig. I - Esempio di una emissione uliru' 
sonora e della relai ha eco proyenienie 
dal fondo marino. 


L'avvento degli ultrasuoni ha in¬ 
vece permesso di superare tutti gli 
ostacoli, {figura 1). 

II cammino naturalmente non è 
stato facile; in Italia i primi speri¬ 
menti di una certa importanza fu¬ 
rono iniziati attorno al 1930 a bor¬ 
do del cacciatorpediniere Poe rio, 
ma i risultati, in relazione agli ap¬ 
parecchi disponibili a quei tempi, 
non furono brillanti. Oggigiorno in¬ 
vece gli ecoscandagli ad ultrasuoni 
sono a disposizione di chiunque e 
possono anche essere installati a 
bordo di modeste barchette da 
spiaggia. 





Fig. 2 ” Schema di principio di un ecoscandaglio ulirasonoro. !l numero 38200 si 
riferisce alla frequenza di emissione. 
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Fig. 3 “ Nd!a figura è chiaramente visi¬ 
bile la linea di zero, cioè di partenza de¬ 
gli impulsi e le zone di riflessione. 


Fig. 5 - Indicazioni degli echi in funzio¬ 
ne della velocità di spostamento della 
penna scrivente. 


Un complesso ultrasonoro consi¬ 
ste essenzialmente di un trasmetti¬ 
tore e di un ricevitore, di cui fa 
parte un registratore a penna o a 
schermo oscillografi co, e di un tra¬ 
sduttore, (figura 2). 

il trasduttore funziona esattamen¬ 
te come un altoparlante in trasmis¬ 
sione ed un microfono in ricezione. 

Quando si comanda al trasmetti¬ 
tore di emettere una serie di impul¬ 
si a frequenza ultrasonica, la penna 
del registratore segna un trattino 
che è detto linea di fede o di zero 
e che corrisponde alTistante di par¬ 
tenza del segnale. 

Siccome il trasduttore e fissato 
sotto il fondo del battello i segna¬ 
li sono diretti verso il basso in mo¬ 
do che saranno riflessi oltre che dal 
fondo marino anche dagli oggetti 
che incontrano durante il loro per¬ 
corso, (figura 5). 

Gli echi provenienti dagli oggetti 
prossimi al battello saranno regi¬ 
strati con dei trattini piu vicini al¬ 
la linea di zero mentre gli echi degli 
oggetti più lontani e del fondo ma¬ 
rino, saranno registrati con trattini 
a delle distanze maggiori. 


Ciò è evidente perché gli echi più 
lontani impiegano più tempo ad ef¬ 
fettuare il percorso di ritorno, ra¬ 
gione per cui la penna avrà percor¬ 
so una maggiore distanza sulla car¬ 
ia. 

Se sulla carta del registratore è 
segnala una scala opportunamente 
calibrata sarà possibile effettuare la 
lettura diretta in metri od in piedi 
delle profondità del fondo marino e 
dei vari oggetti che in esso si trova¬ 
no* Tale taratura, naturalmente, vie¬ 
ne eseguita tenendo conto della ve¬ 
locità del suono nelbacqua che co¬ 
me è nolo corrisponde a 1500 m/s. 
Se ad esempio un oggetto sì trova 
ad una profondila di 75 m, il se¬ 
gnale eco ritornerà csaltainenle do¬ 
po I/IO di secondo che è stato e- 
messo (infatti il segnale che parte 
dal trasduttore dovrà percorreie 
75 in alTandala e 75 m al ritorno 
per un totale di 150 ni). 

VELOCITA^ DELLA CARTA 
DEL REGISTRATORE 

Se si effettua un cambiamento di 
velocità dello scorrimento della car- 




Fig. 4 - Indicazione degli echi in funzione delle velocità di scorrimento della caria. 


ta varia anche lo spazio fra le linee, 
come è chiaramente mostrato in fi¬ 
gura 4 in cui è visibile una barca 
da pesca, un pesce ed il fondo ma¬ 
rino. Pertanto è possibile estendere 
rimmagine aumentando la velocità 
o comprimerla riducendo la stessa. 

Per usi normali si usano velocità 
di 2,5 a 10 mm/min. La lunghezza 
dei trattini dipende invece dalla ve¬ 
locità della penna: più questa è ve¬ 
loce e più i trattini sono lunghi, co¬ 
me mostra la figura 5. 

In conclusione la velocità della 
penna stabilisce Val tozza delPimma- 
gine mentre la velocità della carta 
ne fissa la sua lunghezza, (fig. 6). 

LUNGHEZZA 
DEGLI IMPULSI 

fi trasduttore per tutto il tempo 
che il trasmettitore è in funzione 
emette una serie di impulsi ultra¬ 
sonori i quali in genere sono di dif¬ 
ferenti frequenza da scandaglio a 
scandaglio. Ciò ha lo scopo di evita¬ 
re possibili interferenze fra barche 
vicine fra loro c che siano munite 
di questo genere di apparecchi. 

A questo proposito occorre tene¬ 
re presente che il tracciato del re¬ 
gistratore dipende dalla potenza del 
fascio sonoro, dalla sua durata e 
dal barn pii ficazione che subiscono 
gli echi nel ricevitore. 

Occorre soprattutto ricordare che 
i dettagli di un ecogramma sono in 
stretta relazione con la lunghezza 
deirimpulso cioè con la durata, e 
ciò perche la lunghezza delPeco è 
legata alla lunghezza delPimpulso 
emesso. Infatti un impulso breve 
produrrà un'eco breve mentre un 
impulso lungo darà luogo ad un'eco 
lunga. 

Osserviamo ad esempio la figu¬ 
ra 7, A sinistra la durata degli im¬ 
pulsi è breve c periamo i due pesci 
ed il fondo marino danno luogo a 
tre impulsi separali c ben distinti, a 
destra dove invece l'impulso è lun¬ 
go i tre echi sì fondono in uno so¬ 
lo e pertanto si ottiene un rileva¬ 
mento incompleto ed impreciso. Da 
ciò possiamo desumere la seguente 
regola: impulsi brevi = molti delta- , 
gli, impulsi lunghi = pochi detta- j 
glh 

Esiste però un'altra regola che | 
gioca a favore degli impulsi lunghi, i 
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Infatti quando si debbano ricevere 
degli echi da profondità notevoli su¬ 
periori ai 300 m, come mostra la fi¬ 
gura 8, è necessario emettere degli 
impulsi lunghi. Questa nuova regola 
ci dice infatti che: impulso breve = 
= pìccola profondità, impulso lun¬ 
go = grande profondità. 

Comunque, dovendo effettuare la 
pesca in acque poco profonde, è 
consigliabile Hmpiego di impulsi 
brevi. Negli ecoscandagli SIMRAD, 
ad esempio, esiste la possibilità di 
scegliere varie lunghezze di impul¬ 
so comprese fra mezzo millisecon¬ 
do e quattro millisecondi. 

Tenuto conto delle suddette re¬ 
gole chiunque è in grado di inter¬ 
pretare un ecogramma. 

LETTURA DELLE SCALE 

Come abbiamo già spiegato la let¬ 
tura della profondità è legata alla 
velocità della carta e della penna. 
Infatti più è profondo il fondale che 
si misura e più si deve attendere il 
ritorno del beco. In questo caso la 
penna deve scorrere più lentamente 
sulla carta per consentire la regi¬ 
strazione del reco con un dato ritar¬ 
do. Se confrontiamo ad esempio i 
segui delbeco prodotti dallo stesso 
pesce ad una profondità dì 60 inm, 
registrati su due scale diverse e cioè 
0-:-80 m e 0-~ 240m, come vedia¬ 
mo in figura 9, la traccia delheco 
della prima scala è tre volte più lun¬ 
ga del beco sulla scala 0 240. 

In pratica è preferibile avere del¬ 
le tracce più lunghe possibili e nel¬ 
lo slesso tempo misurare grandi pro¬ 
fondità ed è ciò che vedremo. Ne¬ 
gli esempi precedenti abbiamo co¬ 
minciato a misurare la profondità 
partendo dalla lìnea zero per arri¬ 
vare, ad esempio, fino a SO m. Però 
anziché da zero è possibile iniziare 
le misure a 60 m fino a 140 m (80 
+ 60 = 140) in modo da vedere 
il secondo pesce oppure cominciare 
da 120 ni per arrivare a 200 m 
(120 -h 80 = 200) e vedere il ter¬ 
zo pesce. 

Questo sistema di misura detto 
«per sfasamento» ci permette di ve¬ 
dere alla profondità che maggior¬ 
mente ci interessa mantenendo il 
vantaggio delPalta velocità della 
penna. Usando le scale sfasate lo 
ìmpLilso è trasmesso prima che la 



Fìg. 6 ■ In questo ccograninia sono messe in evidenza le funzioni detta vetocitù 
della penna e delta vetociià della caria. 



Fig. 7 - - tndiindaazione degli oggetfi subacquei in funzione della durala degli hn- 
pulsi. impulsi brevi — moki dettagli, impulsi lunghi — pochi dettagli. 



- 



- — 7-^ 
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Impulso 


Impulso 


lungo 
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Fig. S - Profondità esplorabile in funzione della durala degli ìnjpulsi, Impulsi brevi = 
= piccola profondità, impulsi lunghi — grande profondità. 
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Fig. 9 - Echi provocati dallo sicisso pesce ad una profondità di 60 m letti su due 
scale differenti. 


penna arrivi sulla caria. Così se 
bxegliamo di iniziare a 120 m per 
misurare fino a 200 in 1/impulso 
viaggerà 120 in verso il basso e Tcco 
120 TU verso Talto prima che la pen^ 



Fìg. 10 - Messa in evidenza dcdla so¬ 
vrapposizione del sistema a scale sfasa¬ 
te per evitare la presenza di zone non 
esplorate. 



Fig. 1/ - Commutatore per !o scelta delle 
scale in un ecoscandaglio della SIM- 
RAD. I = 0 ^ SO m.fl = ^0 ^ 140 m, 
in = 120 -r 200 nu 


na arrivi suirorlo della carta e La 
linea di zero, che serve ad indicare 
che Timpulso è partito dal trasdut¬ 
tore, non apparirà sulla carta quan¬ 
do si usa il sistema sfasato. La fi- 



Fig. 12 - li pesce vicino al trasduttore 
è colpito dalla quasi totalità delle linee^ 
il pesce vicino al fondo marino è colpi- 
io da poche linee. 


gora 10 mostra come le scale sfasa¬ 
te si sovrappongono Luna alLaltra 
eliminando zone non coperte. La 
figura 11 si riferisce alla scelta del¬ 
la scala. 


ATTENUAZIONE 

Confrontando Leco prodotta da 
un pesce vicino al trasduttore con 
quella di un pesce in fondo al mare, 
si rileva che Lìntensità della prima 
è molto più forte della seconda. 
Grosso modo il pesce vicino produ¬ 
ce la stessa eco di una balena in 
fondo al mare. Ciò, come mostra la 
figura 12, è evidente perché nel pri¬ 
mo caso il pesce è colpito dalla qua¬ 
si totalità delle vibrazioni mentre il 
pesce lontano ne è colpito soltanto 
da uHcf parte molto limitata. Inoltre 
occorre considerare che lo stesso ef¬ 
fetto si verifica per l'eco. Infatti 
molte vibrazioni si perdono con lo 
stesso andamento anche durante il 
viaggio dì ritorno. 

Per questo motivo i ricevitori de¬ 
vono essere in grado di amplificare 
notevolmente i segnali deboli: in ge¬ 
nere si procede in modo da attenua¬ 
re i segnali provenienti da acque 
poco profonde e ad amplificare 
quelli provenienti da acque più pro¬ 
fonde. Si ottiene pertanto una spe¬ 
cie di CAV in funzione della di¬ 
stanza. 


ANGOLO DI RADIAZIONE 

Inviando nelLacqua degli impulsi 
da un trasduttore questi si propaga¬ 
no secondo un dato angolo che di¬ 
pende dalle dimensioni geometriche 
del trasduttore stesso. 

L'ampiezza di questo angolo de- 
termina la portata dello scandaglio. 
E" inutile a questo proposito citare 
degli esempi dato che ciò si verifica 
anche per le antenne direttive. 

E' possibile calcolare Langolo di 
radiazione di un trasduttore cono¬ 
scendo le sue dimensioni ed il nu¬ 
mero di vibrazioni al secondo che 
trasmette. Ad esempio negli eco¬ 
scandagli SIMRAD che usano co¬ 
munemente la frequenza di 38200 
Hz Lampiezza del Langolo di radia¬ 
zione si trova dividendo la costante 
200 per il lato del trasduttore in 
centimetri; naturalmente se il tra- 
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Var^taggf: 

L'assenza del cavo di rete permette dì collocare lo strumento nel posto 
più comodo per fa lettura. E' più stabile perché è ìndipendente dalla rete 
e non cì sono effetti di instabilità deflo zero come nei voltmetri a vai- 
vola. E' più sensìbile: per la misura delle tensioni continue di polariz¬ 
zazione dei transistori e delle tensioni alternate presenti nel primi stadi 
di BF o RF. Completato da una portata capacimetrica da 2 pF a 2000 pF 
(misura con osci E latore interno a RF) e da cinque portate da 0,05 a 
lOD mA. Lo strumento è protetto contro i sovraccarichi e le errate 
inserzioni. Alimentazione: 2 pile piatte da 4^5 V, durata 600 ore min. 
pila da 1^5 V per i’hommetro. Particolarmente utile per I tecnici Viag¬ 
gianti e per riparazioni a domicilio. 

Caratteristiche: 

Vc.c, — -r... lOOO V impedenza d'ingresso 20 MQ 

— tolleranza 2% f.s, 

Vc.a. —f V., TOOO V impedenza d'ingreaso T,2 Mti, 15 pF 

in parallelo 
—^ tolleranza 5% 

— campo di frequenze: 20 Hz MHz lineare 

— 20 MHz ...50 MHz ih 3 dB 

— misure fino a 250 MHz con unico 
probe 

Ohm — da 0,2t? a 1000 MtJ f.s. 

— tolleranza 3% c.s. 

— tensione di prova 1=5 V 
Capacìmetro — da 2... 2000 pF f.s. 

— tolleranza 3% c.s. 

— tensione di prova ^ 4.5 V. 35 kHz 
MilliamperE — da [),05 ...100 mA 

— tolleranza 2% t.s. 



ECONOMICO PRATICO 


test instruments 



TIIANSIGNAL AM 

Per Fallineamento dei ricevitori AM 
e per la ricerca dei guasti. 

— Gamma A: 550 - 160D kHz 

— Gamma B: 40Q - 525 kHz 
Taratura slnaola a quarzo. 
Modulazione 400 Hz. 


Prezzo L. 16.600 


TRAHSJGNAL FM 

Per la taratura della media treouen- 
za dei televisori e radio FM. 
Caratteristiche: 

Gamma A - 10,3....11.1 MHz 

Gamma B - 5,3.5.7 MHz 

Taratura singola a cristallo teli, 0.5% 
Alimentazione pila 4.5 V durata 50D 
ore o più. 

Prezzo L. 10.500 




TRANSIGNAL BF (Serie portatile! 

— Unica uarnma 20 Hz - 20 kHz 

— Distorsione inferiore allo O.S'yv 

— Stabilità in ampiezza miqfìore del- 
l'1% 

— AElmentazione 18 V (2x9 V in 
serie) 

— Durata 200 ore 

— Uscita t V eff. 

Prezzo L. 16.800 


PROVA TRANSISTORI 
\H CIRCUIT-OUT-CIRCUIT 

Per l'individuazione dei transistori 
difettosi anche senza dissaldarli dal 
circuito. Siqnaltracinq. Iniettori dì 
sennali con armoniche tino a 3 MHz 
uscita a bassa Impedenza. 


Prezzo L. 14.800 



SIGNAL TRACER 

Per l'individuazione diretta del cua- 
sm fin dal orimi stadi di acoarec- 
chiature Radio AM, FM, TV. ampli- 
heatori audio ecc. 

Ottima sensibilità e fedeltà. 

Alta impedenza d'ingresso. 2 MQ 
Distorsione inferiore airt% a 0,25 W 
Potenza d'uscita 5DO mW 
Possibilità di ascolto in cuffia e dì 
dìsìnserzEorie dell'altoparlante per 
uso esterno. 

Alimentazione 9 V con 2 pile piatte 
da 4,5 V. 

Prezzo L. 39.500 


TRANSISTOR DIP-METER 

Nuova versione 

Strumento portatile da laboratorio 
per Ea verifica dei circuiti accordati 
passivi e attivi, sensibile come 
oscillatore e come rivelatore, 
campo di frequenza 3...220 MHz In 
6 gamme 

taratura smqola a cristallo tolleran¬ 
za 2% 

E resa Jack per l'ascolto in cuffia del 
atti mento 

alimentazione pila 4,5 V durata 
500 ore. 

Prezzo L, 29.500 


CAPACIMETRO A LETTURA DIRETTA 

nuova versione 

Misura da 2 pF a 0.1 nP in quattro 
gamme: 100 pF - 1 nF - IC nF - 
0,1 iJiF f.s. 

Tensione di prova a onda auadra 
7 V circa. 

Frequenze: 50 - 500 - 5000 - 50.000 
circa. 

Galvanometro con calotta gran luce 
70 mm. 

Precisione 2% f.s. 


Prezzo L. 29.500 


GENERATORE DI BARBE TV 

Per il controllo della sensibilità del 
TV. della taratura approssimata della 
MF video, della linearità verticale e 
orizzontale e della sintonia del ca¬ 
nali VHP e UHF durartte l'installa¬ 
zione. 

-- Gamma 35-85 MHz. 

— In armonica tutti gli altri canali. 

— Taratura singola a quarzo. 


Prezzo L. 19.800 


DAV01.I 


^GRATIS A RICHIESTA MANUALE ILLUSTRATO DI TUTTI GLI STRUMENTI KRUNDAAL 
DATI DI IMPIEGO - NOTE PRATICHE DI LABORATORIO 
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LA LINEA BIANCA 



13 " : ; \ 


Fig. 13 ' Angolo di radiazione dì un irasduiiore retiangoUue avente le dimensioni 
di 15 X 10 em. 



Fig. 14 - Sistema delia linea bianca che consente Vindividuazione dì banchi di pesci 
in prossimità del fondo marino. 


sdutiore non è quadrata si devono 
prendere in considerazione i due la¬ 
ti, La figura 13 si riferisce agli an¬ 
goli di radiazione del trasduttore 
con il lato maggiore disposto lungo 
la linea longitudinale del battello. 
Si vede cbiarainente che il lato più 
lungo dà rangole più stretto. Per¬ 


tanto per poter registrare del pe¬ 
sci o degli oggetti a grande profon¬ 
dità si dovrà irradiare un angolo 
molto stretto. Ciò significa che è 
necessario usare un trasduttore di 
grandi dimensioni la cui area attiva 
è anche molto più sensibile per ri¬ 
cevere gli echi riflessi. 


Talvolta è necessario avere delle 
infoninazioni esatte circa l'esistenza 
di pesce vicino al fondo marino che 
è molto difficile da individuare dato 
che esso si fonde nelTecogramma 
con la linea del fondo, Tn queste 
caso si usa il sistema detto della 
«linea bianca>^>. 

Osserviamo i due disegni illustra¬ 
ti in figura 14 le due gobbe di sini¬ 
stra potrebbcjo essere del pesce op¬ 
pure delle rocce. Nel disegno di de¬ 
stra vediamo che una linea bianca 
separa le due gobbe. La prima sepa¬ 
rata dal fondo molto probabilmente 
è pesce mentre Tal tra quasi certa¬ 
mente è dovuta al fondo marino. Se 
poi si paragonano gli echi del pe¬ 
sce con quelli del fondo si può no¬ 
tare chÈ questi ultimi sono molto 
più forti dei primi poiché il pesce 
produce degli echi molto più deboli. 

Osservando la linea bianca sì può 
notare che essa è formata da un 
campo molto stretto che segue il 
contorno del fondo senza tracce di 
cebi e ciò si ottiene interrompendo 
per pochi millesimi dì secondo il 
funzionamento del ricevitore quan¬ 
do un'eco di sufficiente potenza col¬ 
pisce il trasduttore. Questa interru¬ 
zione è però provocata soltanto dal 
fondo marino poiché i singoli pesci 
od i banchi di pesci non hanno la 
potenza necessaria per produrre la 
interruzione del ricevitore e provo¬ 
care la linea bianca. 

La linea bianca non è usata in 
tutti i tipi di ecoscandagb, comun¬ 
que essa non deve essere adoperata 
per misure a bassa profondità. 



questi gli articoli più interessanti 

• Microscopio alLinfrarosso 

• Impiego pratico dei circuiti integrati 

• Circuito integrato SAJ 220 per l'orologio da polso 

• I calcolatori elettronici e ì circuiti logici a diodi 

• Il metodo «Dolby« per ! attenuazione del rumore - parte 11 

• L'evoluzione dell'antenna per auto 

• Aquarius alphaphone 

• Un transistore uniaiunzione programmabile 
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ALIMENTATORE STABILIZZATO 

25VC.C. - 35mA 


CARATTERISTICHE 

TECNICHE 

Tensione di alimentazione: 

220 ^ 240 Ve.a. 
Tensione di uscita: 25 Vc.c. 

Corrente erogata: 35 

Diodi Zener impiegati 

1SZA12 - 1SZAÌ3 
Ponte raddrizzatore impiegato: BSl 

L^'alimeiitatore stabiUzzata UK 695 può 
essere utilizzato vantaggiosamente per 
atimentare alcuni appareeclii, come ad 
esempio il dispositivo per il comando 
automatico delle diapositive UK 871* che 
richiedono una tensione stabilizzata a 
25 Vc,c. 


Icuni apparecchi della sene 
AMTRON (come ad esempio 
il proiettore automatico per 
diapositive UK 871) richiedono ima ten¬ 
sione di alimentazione di 25 Vc.c. Fon 
che in molti casi può essere utile, od 
anche necessario, effettuare la loro ali¬ 
mentazione direttamente dalla rete eleU 
trica a 220 240 Vc,a. la AMTRON 

ha ritenuto opportuno preparare una 
scatola di montaggio mediante la quale 
sia possìbile montare un eccellente ali¬ 
mentatore stabilizzato, in grado di for¬ 
nire la tensione di uscita stabilizzata a 
25 Vc.c. con una massima erogazione 
dì corrente di 35 mA, 

E’ ovvio che un alimentatore di que¬ 
sto tipo può essere impiegato per ali¬ 
mentare qualsiasi altro apparecchio che 
richieda una tensione di 24/25 Vc.c, 
con un assorbimento massimo pari a 
35 mA. 


IL CIRCUITO ELETTRICO 

Il circuito elettrico deiralimentatore 
stabilizzato UK 695 è illustrato io fi¬ 
gura 1. 

Al primario del trasformatore di ali¬ 
mentazione Tf, tramite Eintcrruttore 
SW, viene applicata la tensione di rete 
220 240 Ve.a. fn queste condizioni 

ai capi del ravvolgimento secondario si 
misurerà una tensione alternata dello 
ordine di 24 V circa. 

Questa tensione viene raddrizzata, a 
doppia onda, dal ponte raddrizzatore 
BSl. AlEuscita del ponte è presente una 
tensione pulsante la quale viene per¬ 
fettamente livellata dal filtro, che è co¬ 
stituito dai due condensatori elettroli¬ 
tici CI c C2, da 1000 ciascuno, e dal 
resistorc R1» da 220 in modo cioè 
da ottenere una tensione continua. 

Controllando la tensione ai capi del 
primo condensatore elellrolilico, cioè Cl, 




Fig. 1 - Schema elettrico. 
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Fig. 2 - Serìgriìjki dd circuito :ìtcintpato. 


si dovrà tnisiircire il valore dì 34 Vc.c. 
circa. 

Lu tensione die ai preieva all'uscita 
del filtro, precisamente ai capi del con¬ 
densatore elettrolitico C2, viene stabiliz¬ 
zata sul valore di 25 Vc.c. mediante i 
due diodi Zener ZI, del tipo IZSAH e 
Z2, del tipo 1ZSA12, collegati in serie 
fra loro. 

Il migliore grado di stabilizzazione, 
naturalmente, si ottiene quando Tali- 
mentatore non è sovraccaricato, ossia 
per una erogazione massima di corrente 
di circa 30 mA. 



MONTAGGIO 

11 montaggio dciralìrnenLatore stabi¬ 
lizzalo AMTRON UK 695 non pre¬ 
senta delle difficoltà eccessive purché ci 
si attenga alla riproduzione serigrafica 
del circuito stampato ed al disegno di 
montaggio di figura 3. 

Per quanto concerne il montaggio det 
componenti sul circuito stampato la fi¬ 
gura 2 chiarisce ogni dettaglio. Le uni¬ 
che precauzioni vanno rivolte alLinseri- 
mento dei condensatori elettrolitici con 
con la giusta polarità. 

I reofori dei pochi componenti impie¬ 
gali dovranno essere infilati negli appo¬ 
siti fori della piastrina del circuito stam¬ 
pato e tagliati, dal lato rame, per una 
lunghezza non superiore ai 3 mm; ciò 
fatto si salderanno allo strato condut¬ 
tore. 

Eflettuato il montaggio del circuito 
stampalo si passerà ad effettuare ì col- 
legamenti fra il c.s. stesso ed ì com¬ 
ponenti esterni (interruttore, presa irre¬ 
versibile e cordone di alimentazione). 
Ciò fatto non rimarrà che eHettuarc il 
montaggio meccanico attenendosi allo 
esploso di figura 3. 

Con questa operazione il montaggio 
delPalimentalore stabilizzato UK 695 è 
da considerarsi ultimato c Liniero appa¬ 
recchio dovrà apparire come è visibile 
nella foto della pagina precedente. Co¬ 
me si vede Laliinentatore assumerà un 
aspetto elegante e funzionale il che ren¬ 
derà il suo impiego estremamente pra¬ 
tico. 


USO DELL'ALIMENTATORE 

L'alimentatore UK 695 non richiede 
alcuna operazione di messa a punto e 
pertanto può essere collegato immedia¬ 
tamente al Lappa ree eh io a cui è destina¬ 
to ed alla refe dì alimentazione, senza 
alcun particolare accorgimento. 

E' opportuno ricordare che, come ab¬ 
biamo detto inizialmente, il migliore ren¬ 
dimento si ottiene per un assorbimento 
di corrente massimo di 30 mA, sebbene 
il funzionamento debba ritenersi regola¬ 
re per correnti fino a 35 mA. 

Prezzo nello imposto L. 6.400 



TUMP... TUMM... 


UK 260 NUOVO 


BONGO ELETTRONICO 

PREZZO NETTO IMPOSTO L. 17.500 

i^niTnnt% REPERIBILE PRESSO TUTTI I PUNTI DI VENDITA G.B.C. 
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ROS-IMETRO 


1 tecnici, 1 riparatori ed ìn modo 
particolare ì radioamatori ed ì C3. 
abbastanza spesso si trovano ad af¬ 
frontare il problema deiradatta- 
mento delPantenna e della relativa 
lìnea di discesa cbe fa capo al tra¬ 
smettitore. L^adattamento deve es¬ 
sere il più perfetto possibile, diver¬ 
samente buona parte della potenza 
di uscita RF del trasmettitore viene 
inutilmente dissipata, a scapito di 
chi riceve il segnale irradiato. 

Per superare questo ostacolo V 
AMTRON ha realizzato uno stru¬ 
mento: il ROS-METRO UK 590, 
capace di misurare in pochi secon¬ 
di il valore del rapporto di onde 
stazionarie. 


CARATTERISTICHE 

TECNICHE 

Impedenza; 52 ^ 

Gamma di frequenza: 3^ 150 MHz 
Strumento: 

microamperometro da 100 \iA 

Sensibilità dello strumento: 

regolabile con continuità 

Diodi impiegati: 2 x AA119 


DESCRIZIONE DEL CIRCUITO 

o schema elettrico di questo 
ROS - METRO (Misuratore 
del rapporto di onde stazio¬ 
narie) è visibile in fig. J* Esso è costi¬ 
tuito da due prese coassiali fi c P col¬ 
legate fra loro dalla lìnea LL Parallela- 
mente al suddetto tratto di linea sono 
disposte altre due linee L2 e L3 opposte 
tra loro. In queste ultime, quando il se¬ 
gnale a radiofrequenza viene fatto pas¬ 
sare attraverso la lìnea LI; viene indotta 
una tensione proporzionale alPintensità 
della corrente ad alta frequenza. In pra¬ 
tica la linea LI sì comporta alla stessa 


stregua del primario di un trasformatore, 
che induce una tensione nei due secon¬ 
dari costituiti dalle due lìnee L2 e L3, 
Lo suddette due linee L2 e L3 fanno en¬ 
trambe capo a massa mediante due resi¬ 
stor! di carico, RI e R2, collegati alle 
due estremità reciprocamente opposte. L' 
altra estremità dì ciascuna linea fa invece 
capo ad una cellula di rettificazione cia¬ 
scuna delle quali consta di un diodo e dì 
un condensatore, DI (AA119) e CI per 
la linea L2, D2 (AA119) e C2 per la 
linea L3, La cellula costituita dal diodo 
DI e dal condensatore C2 rettifica il 
segnale dovuto alla potenza diretta irra¬ 
diata nello spazio attraverso rantem.d, 
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mentre la cellula custiluìta dal diodo D2 
c dal condensatore C2 rettìfica il segnale 
dovuto alla potenza riflessa che sì ma¬ 
nifesta quando il rapporto di onde sta¬ 
zionarie (ROS) c di valore apprezzabi¬ 
le. Ciascuno dei due segnali rettificati 
viene applicato allo strumento indicato¬ 
re M, mediante il deviatore SWl, e re¬ 
golato In ampiezza dal potenziometro 
R3. 


MECCANICA DEL ROS-METRO 

Meccanicamente il ROS-METRO si 
compone di due parli c precisamente: 

1) Contenitore nel quale sono montate 
le prese coassiali ) l e f2, il trasforma¬ 
tore e le cellule di rettificazione. 

2) Pannello frontale sul quale sono mon¬ 
tati lo strumento indicatore M, il devia¬ 


tore con leva a pera SWl e il potenzio¬ 
metro R3 per la regolazione della sen¬ 
sibilità. 


MONTAGGIO MECCANICO 
ED ELETTRICO 

Le Tasi elencate qui di seguito porta¬ 
no fino alla realizzazione completa co¬ 
me è illustrato in fìg. 2. 

I FASE - Montaggio delle parti staocatc 
sul contenitore 

Le operazioni di montaggio di queste 
parli sono molto semplici e vengono uL 
teriormente facilitale dai disegni visibili 
nelle figg. 3 ■ 3A - 3B - 3C. Le varie 
operazioni di montaggio si eseguiranno 
attenendosi al seguente ordine di sue- 
eessione. 

1) Montare le prese coassiali Jl c )2, 
Orientare ogmi presa secondo il disegno, 
e fissarla con quattro viti del 0 3x7 
mm, due dadi e due distanziatori esago¬ 
nali. Mettere sotto ogni dado un termi¬ 
nale semplice pe»* Lancoraggio dei com¬ 
ponenti e orientarlo secondo il disegno. 

2) Montare nei due circuiti stampati 
le linee L1-L2-L.Ì e le cellule di rettifi¬ 
cazione in modo da formare meccanica- 
mente un gruppo unico. 11 procedimen¬ 
to è il seguente: montare le linee L2 cd 
U del 0 2 mm in uno qualsiasi dei 
due circuiti stampati inserendo le estre¬ 
mità di esse nei rispetLtvi fori dalla par^ 
te isolante, in modo che la battuta di 
arresto aderisca al piano - saldare^ Inse¬ 
rire nel loro centrale la linea^ LI del 
0 3 mm in modo da fare aderire sul 
piano la battuta dì arresto. Orientare 
Lallro circuito stampato secondo il di¬ 
segno, e inserire nei rispettivi fori della 
parte isolante le altre estremità delle 
linee LI-L2-L3 in modo che la battuta 
di arresto di ognuna di esse aderisca al 
piano. Saldare le estremità di L2 ed L3. 
A questo punto montare i diodi cd i 
condensatori. 

Piegare 1 terminali dei diodi e inserir¬ 
li dalla parte isolata nei rispettivi fori 
in modo da portare il loro corpo ade^ 
rente al piano della vetronite. Saldare e 
tagliare i terminali che superano i 2 mm 
dal piano del rame. Montare i conden¬ 
satori inserendo dalla parte ìsolante un 
terminale di ognuno di essi nel proprio 
foro, in modo da portare il disco a circa 
3 mm dal piano - saldare e tagliare il 
terminale che supera i 2 mm dal piano 
del rame. Saldare nel punto 1 della par¬ 
te del rame uno spezzone di trccciola 
isolata di colore rosso e della lunghezza 
dì cm 12 indicato nella fig. 3A con la 
lettera A. 

Saldare nel punto 3 della purle del 
rame uno spezzone di trccciola isolata 
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di colore rosso c della kiiighezza di 
OTTI 7 indicata nella fig. 3A con la let¬ 
tera B. 

3) Montare questo gruppo nel conte¬ 
nitore orientandolo secondo il disegno, 
visibile in fig, 3B, appoggiare le estre¬ 
mità della linea Li nelle sedi degli spi¬ 
notti delle prese coassiali J1 e J2. Ef¬ 
fettuare delle buone saldature fra le e- 
slremità della linea LI e le sedi delle 
prese coassiali in modo da assicurare 
un perfetto contatto elettrico- Fare mol¬ 
ta attenzione che lo stagno non vada a 
contatto con le linee L2 ed L3. Inserire 
il terminale del condensatore C2 nel foro 
dclFancoraggio 5 c fare in modo che 
questo sia il più corto possibile - saldare 
e tagliare il terminale che supera ì 2 mm 
dal foro del Fan co raggio. Inserire il ter¬ 
minale del condensatore CI nel foro 
dell'ancoraggio 6 con il medesimo pro¬ 
cedimento di C2. 

4) Montare il resistere Ri inseren¬ 
done i terminali tra Ì1 foro 2 del cir¬ 
cuito stampato dalla parte isolante e il 
foro del F anco raggio S; tenere i termina¬ 
li i più corti possibile - saldare e taglia¬ 
re i terminali che superano i 2 mm dal 
piano del rame e dal foro delFancorag¬ 
gio. Montare il resistere R2 inserendo Ì 
terminali tra il foro 4 dei circuito stam¬ 
pato dalla parte isolante., e il foro del- 
Fancoraggio 7 con il medesimo procedi¬ 
mento di RL Saldare alFancoraggio 8 
uno spezzone di frecciola isolata di colo¬ 
re bianco e della lunghezza dì cm 13 
indicato nella fig. 3C con la lettera C- 
Saldare alFancoraggio 7 due spezzoni 
di trecciola isolata di colore bianco e 
della lunghezza di cm 9^5 indicati nella 
tig. 3C con la lettera D. 

5) Montare lo schermo secondo il di¬ 
segno visibile in fig, 3C facendo passare 
ogni conduttore attraveise il proprio fo¬ 
ro e fissandolo mediante quattro viti del 
0 3x7 mm. 

Il FASE - Pantidlo frontale - Montaggio 
delle parti staccate 

• Montare il deviatore con leva a pera 
SW1. 

• Montare il potenziometro R3 orien¬ 
tandolo secondo la fig- 4. Interporre 
fra potenziometro e pannello la rondel¬ 
la di stanzi atri ce del 0 15x3 mm e av¬ 
vitare il dado. 

• Ruotare Falbero del potenziometro R3 
in senso antiorario fino a portarlo a ze¬ 
ro. Montare la manopola con Fin dice 
rivolto sullo 0 indicato sul pannello. 

• Montare lo strumento indicatore M 
dopo aver montato ai suoi terminali 
(-f) e (—) i due ancoraggi- 


CABLAGGIO 

Questi collegamenti sono estremamen¬ 
te semplici e facilitati dalla foto dì fi¬ 
gura 2. 

Tenere le lunghezze del collegamenti 
le più corte possibili- Giunti a questo 
punto effettuare i collegamenti fra con¬ 
tenitore e pannello come indicato nella 
fig. 5. 

Prima di montare il pannello frontale 
al contenitore controllare scrupolosamen¬ 
te 11 montaggio, il quale deve corrispon¬ 
dere esattamente a quello indicato nelle 


varie ligure- Questo misuratore di onde 
stazionarie non ha bisogno di alcuna 
taratura, esso è in grado di funzionare 
appena terminato il montaggio. 


MODO DIMPIEGO 

La procedura per la misura del rap¬ 
porto di onde stazionarie è la seguente: 

I) Si inserisce il ROS METRO in serie 
tra Fuscita del trasmettitore e la linea 
di discesa delFantenna o alla base di 
essa. 
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2) Predisporre il deviatore con leva a 
pera SWl in posizione FWD (onda di¬ 
retta) , 

3) Regolare la sensibilità (sensitivìty) 
al minimo, 

4) Accendere il trasmettitore. 

5) Regolare la sensibilità fino a portare 
rindice dello strumento indicatore M a 
fondo scala indicato con oo. 

6) Predisporre il deviatore con leva a 
pera SWl in posizione SWR (onda ri¬ 
flessa) . 

7) Eseguire tutte le modifiche necessa¬ 
rie fino ad ottenere il miglior rendimen¬ 
to. n massimo rendimento si ottiene 
quando il rapporto di onde stazionarie 
è 1 : 1 indicato nella scala dello stru¬ 
mento con 1. 

Non è accettabile un rapporto supc¬ 
riore a 1 : 3, cioè inferiore del 75%. 

A questo scopo la scala dello strumen¬ 
to indicatore M dal 3 in poi è contras- 
segnata con una linea rossa la quale 
sta ad indicare la pericolosità per il pes¬ 
simo adattamento fra il trasmettitore e 
Tantenna. 

Per chiarire meglio le idee nella tabel¬ 
la 1 viene indicato il rendimento corri¬ 
spondente ai vari rapporti di onde sta¬ 
zionarie. La potenza applicabile al ROS- 
Metro va da un massimo di 500 W a 
3 MHz ad un minimo di 30 W a 144 
MHz. 


TABELLA I 

ROS 

r\ % 

1 : 1,1 

99,5 

1 : L2 

99 

1 :].5 

96 

1 ; 1,8 

91 

1 ; 2,6 

80 

1 l3,0 

75 


CONCLUSIONE 

Questo strumento incontrerà certa¬ 
mente il favore di tutti i radioamatori e 
C.B. che da tempo richiedevano una 
slmile realizzazione che consentisse di 
risolvere in modo pratico e veloce tutti 
ì problemi relativi alV adatta mento della 
antenna e della relativa linea di discesa 
che fa capo al trasmettitore. 


Prezzo netto imposto L. 10.500 
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COMMUTATORE ELETTRONICO 


CARATTERISTICHE 

TECNICHE 

Frequenza di commutazione; 
da 50 Hz a 7500 Hz in sei gamme: 

50 -f- 150 Hz - ito ^ 300 Hz - 
200 ^ 600 Hz 500 1500 Hz - 

1000-h3000 Hz - 25(M)--7500 Hz 

Risposta di frequenza; 

da 20 Hz 500 kHz 

Impedenza d'ingresso; 500 k^l 

Impedenza d'uscita: 500 fi 

Massima tensione d'ingresso per 
il max guadagno: 9 mVpp 

Massima tensione d'ingresso: 

8 Vpp 

Amplifieatore del sincronismo: 

commutabile sul canale 1 
o sul canale 2 

Transistori impiegati: 

13 X BC108B - 2 X BC109C - 
BC302 

Diodi impiegati: 4 x BAI00 

Diodo zener impiegato: 1Z16T5 

Raddrizzatore impiegato: BS2 

Alimentazione; 110 -r- 120 - 

220 240 Vc,a, 


DESCRIZIONE DEL CIRCUITO 

UK 5S5 è un nuovo utilissimo 
strumento eoii il quale è pos¬ 
sibile estendere le possibilità 
d'impiego di uno oscillografo di classe 
modesta ricavandone prestazioni paragO' 
nabili a quelle di un oscilloscopio di 
classe e di costo notevolmente elevato. 
La funzione del commutatore elettroni¬ 
co UK 585 è quella di permettere Tana- 
lisi oscillografica simultanea di due trac¬ 
ce le quali, mediante un apposito co¬ 
mando di posizione, possono a piaci¬ 
mento essere separate o sovrapposte. 
Un esempio tipico di impiego può esse¬ 
re rappresentato dalTanalisi contempo¬ 
ranea di un segnale in ingresso di un 
amplificatore e di quello in uscita. Ogni 
canale è provvisto di comandi separati 
per la regolazione dell'ampiezza del se¬ 
gnale alTingresso del Lampi ificatore. Un 
terzo amplificatore provvede alTamplT 
ficazionc del segnale di sincronismo, il 
livello del quale viene regolato attra¬ 
verso un apposito comando. 

Lo schema elettrico di questo commu¬ 
tatore elettronico, completamente tran¬ 
sistorizzato, è visibile in fig. L 1 tran¬ 
sistori TRI e TR2 (BC108B) costitui¬ 
scono il generatore (multivibratore asta- 
bile) per le frequenze di commutazione. 
Le capacità inseribili mediante il com¬ 
mutatore SWl stabiliscono le gamme di 
frequenze, mentre il potenziometro dop¬ 
pio R3, inserito fra Talimentazione e le 
basi dì TRI e TR2, varia la frequenza 
del multivibratore in modo continuo. 

Per considerare il funzionamento di 
questo multivibratore da un determinato 
stato, supponiamo che venga inserito il 
transistore TRI, TI potenziale al suo 
collettore tende a portarsi verso valori 
negativi; la variazione di tensione rela¬ 


tiva, viene trasferita dal condensatore 
dì accoppiamento, inserito fra il collet¬ 
tore di TRI e la base del transistore 
di TR2. TI transistore TR2 viene inter¬ 
detto a causa del potenziale negativo 
che presenta la base. Il tempo durante 
n quale è interdetto il transistore TR2 
viene determinato dal condensatore in¬ 
serito e dal valore dì resistenza assunto 
dal potenziometro R3. Se si considera 
Tandamenlo delle varie fasi del mul¬ 
tivibratore astabile, sì nota che, a dif¬ 
ferenza di quanto rilevato alTinizio, è 
adesso il potenziale del collettore del 
transistore TR2 a portarsi verso valori 
negativi. 

Mediante Taltro condensatore, inseri¬ 
to fra il collettore di TR2 e la base di 
TRI, detto transistore viene interdetto. 
La scarica del condensatore avviene con 
le stesse modalità sopra descritte. I 
transistori TR3 e TR5 (BC108E), in 
circuito a collettore comune (emitter 
foDower), vengono accoppiati, median¬ 
te circuiti porta, ad uno stadio comune 
costituito dal transistore TR4 (BC108B). 

Questi circuiti sono costituiti dalle 
coppie dei diodi D1-D2 e D3 - D4 (BA 
100), i quali entrano alternativamente 
in conduzione alla frequenza generata 
dal multivibratore astabile. 

n funzionamento è il seguente: quan¬ 
do il transistore TRI entra in conduzio¬ 
ne i diodi DI e D2 vengono polarizzali 
in senso diretto, e pertanto questa 
porta si aprirà. Siccome però il resisto- 
re R6 è di valore elevato rispetto al re¬ 
sistere R7 del transistore TR3, la ten¬ 
sione continua presente sul Teme ttitore si 
trasferirà pressoché inalterata sulla base 
e quindi sulTemetittore del transistore 
TR4. 

Naturalmente, suITemettitore di que¬ 
sto transistore, e quindi all'uscita del 
commutatore, sarà presente anche il se- 
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gnale da esaminare, proveniente dal ca¬ 
nale 1, che viene ad essere sovrapposto 
a questa componente continua. Nella 
successiva fase dì oscillazione del mul- 
tivibratore, il transistore TRI viene in¬ 
terdetto ed entra tn conduzione il tran¬ 
sistore TR2. 

In queste condizioni i dìodi Di - D2 
risultano bloccati, mentre entrano in 
conduzione i diodi D3 - D4. Anche in 
questo caso la tensione continua pre¬ 
sente sull ^emetti tote del transistore TR5 
si trasferirà pressoché inalterata sulla 
base e quindi sull'emettitore del tran¬ 
sistore TR4* Airuscita del commutato¬ 
re, insieme alla componente continua, 
sarà sovrapposto il segnale da esamina¬ 
re proveniente dal canale 2, Variando 
il potenziale alla base del transistore 
TR3, mediante il potenziometro R9, i 
due segnali da osservare, rispettivamen¬ 
te del canale 1 e del canale 2, si po¬ 
tranno fare apparire all'uscita del com¬ 
mutatore su due differenti livelli di 
tensione continua. 

L'oscilloscopio collegato all'uscita del 
commutatore elettronico, di conseguen¬ 
za, presenterà i due osciilogrammi, ri¬ 
spettivamente uno in basso e Taltro in 
alto rispetto alla linea mediana dello 
schermo dell'oscilloscopio, separati o vi¬ 
ceversa sovrapposti se si regola il poten¬ 
ziometro sino ad ottenere uno stesso li¬ 
vello dì tensione continua. 1 due se¬ 
gnali di cui si vogliono osservare con¬ 
temporaneamente gli oscillogrammi sul¬ 
lo schermo dell'oscilloscopio, prima di 
essere applicati al commutatore, e cioè 
al transistore TR3 e TR5, subiscono se¬ 
paratamente un'amplificazione attraver¬ 
so due amplificatori denominati canale 
1 e canale 2, Siccome i due canali so¬ 
no perfettamente uguali si descrive sol¬ 
tanto il canale L Si tratta di un ampli¬ 
ficatore equipaggiato con i transistori 
TRó e TR7 (BC108B) in circuito ad e- 
mettitore comune, preceduto da altri 
due stadi equipaggiati con i transistori 
TR8 c TR9 (BC108B) in circuito a 
collettore comune (emitter follower). Il 
segnale da esaminare applicato all’in¬ 
gresso (INPUT 1), viene trasferito alla 
base del transistore TR9 attraverso il 
condensatore di accoppiamento C20. Da 
TR9 tl segnale è trasferito direttamente 
alla base di TR8, dato raccoppiamento 
in corrente continua la base del transi¬ 
store TR9 è polarizzata mediante il re- 
sistore R28. 

Questi due stadi vengono usati come 
adattatori d'impedenza, 11 rcsistore di 
emettitore del transistore TR8 è costitui¬ 
to dal -potenziometro R26 con il quale 
si può regolare il livello del segnale allo 
ingresso delPamplificatore* 11 segnale 
prelevato al regolatore dì livello è ap¬ 
plicato alla base del transistore TR7 at¬ 
traverso i condensatori di accoppiamen¬ 
to C19 e C38. 

La polarizzazione di base è ottenuta 
mediante il resistere R25. La stabilità 
del punto di lavoro è ottenuta mediante 
il resistore R22 e R23. 

Un aumento iniziale della corrente dì 
collettore causa un aumento della cor¬ 
rente di emettitore; in tal modo la ten¬ 
sione base emettitore diminuisce e con 



Fig. 2 Deposizione dei componenti sul circuito stampato e cablaggio. 


essa la corrente di base, cosicché la cor¬ 
rente di collettore viene contrastata. Per 
prevenire la reazione In alternata il resi¬ 
store R22 è cortocircuitato a massa me¬ 
diante il condensatore Gl8; mentre il re¬ 
sistore R23 provvede a tale reazione. Il 
collettore riceve la tensione di alimenta¬ 
zione attraverso R24, La tensione alter¬ 
nata (segnale) di collettore è applicata 
alla base del transistore TR6 mediante il 
condensatore di accoppiamento CI7. La 
polarizzazione di questo transistore è 
ottenuta mediante il partitore di tensione 
costituito dai resìstori R20 e R2L II 
resistore RI9 provvede alla reazione sia 
in corrente continua che in alternata. Il 
collettore è alimentato attraverso il re¬ 
sistere R18. La tensione alternata di col¬ 
lettore è trasferita alla base dei transi¬ 
store TR3 mediante Ì1 condensatore di 
accoppiamento C16. Il canale 2 è equi¬ 
paggiato con i Iransistorì TRIO - TRII 
- TR12 - TRl.L Questo commutatore 
elettronico dispone di un amplificatore 
di sincronismo equipaggiato con i tran¬ 
sistori TRI5 e TR16 (BC109C). L'in¬ 
gresso di questo amplificatore, attraver¬ 
so il deviatore SW2, può essere commu¬ 
tato al canale 1 oppure al canale 2, 
a seconda di quale degli oscillogram¬ 
mi si vuole sincronizzare, fi livello del 
segnale all'ingresso delTamplificatore 
può essere regolato mediante il poten¬ 
ziometro R53. 

Il segnale prelevato al controllo di li¬ 
vello è applicato alla base del transistore 
TRI6 mediante il condensatore di ac¬ 
coppiamento C54, La tensione dì pola¬ 
rizzazione di base è ottenuta mediante il 
resistore R51 connesso fra la base e col¬ 
lettore, Con tale sistema si ottiene un 
ottimo grado di stabilizzazione. Ogni au¬ 
mento della corrente di collettore, in¬ 
fatti, aumenta la caduta di tensione ai 
capi del resistore di carico R50, e 
quindi la tensione di collettore viene 
ridotta. Si ha allora una riduzione della 
corrente di base cosicché la corrente di 
collettore diminuisce essa stessa com¬ 
pensando COSI l'aumento iniziale. Il re- 
sistorc R52, inserito fra emettitore e 
massa, provvede sia alla reazione in 
corrente continua che in alternata. Il 
segnale attraverso il condensatore di ac¬ 
coppiamento C34 viene trasferito dal 
collettore alla base del transistore TR15. 
La tensione di polarizzazione di base 
c ottenuta mediante il resistore R47, in¬ 


serito fra base e collettore e il rcsistore 
R48. 

11 collettore c alimentato attraverso il 
resistore R45. Il segnale presente al col¬ 
lettore, è trasferito all'uscita indicata sul 
pannello con SYNC OUTPUT mediante 
il condensatore di accoppiamento C3L 
L'alimentatore dello strumento si com¬ 
pone di una sezione alimentatrice e di 
una sezione stabilizzatrice. L'entrata è di 
tipo classico: infatti, è costituita da un 
trasformatore Tl e da un sistema rad- 
drizzatore a ponte (RP), a doppia semi¬ 
onda, a valle del quale vi è una capacità 
C29 clic ha lo scopo di livellare la cor¬ 
rente raddrizzata, consentendo così Lini- 
zìo del vero e proprio stabilizzatore. 
Quest'ultimo è costituito dal transistore 
TR14 (BC302). La sua base è alimenta¬ 
ta con una tensione resa costante dal dio¬ 
do zener D3 (1Z16T5). Il transistore 
TRI4, variando opportunamente la ca¬ 
duta di tensione fra il proprio collettore 
e Lemettitore, concorre a mantenere co¬ 
stante la tensione d'uscita. 

MECCANICA 

DEL COMMUTATORE 

ELETTRONICO 

Meccanicamente il commutatore elet¬ 
tronico SI compone di tre parti e pre¬ 
cisamente: 

1) Pannello frontale sul quale sono 

montate le boccole J1 J8.. 

2) Circuito stampato sul quale sono 
montati tutti i componenti e che vie¬ 
ne fissato direttamente al pannello. 

3) Contenitore nel quale viene racchiu¬ 
so l'intero montaggio. 

MONTAGGIO 

Per effettuare il montaggio c suffi¬ 
ciente attenersi alla fig. 2 per quanto 
concerne la disposizione dei componen¬ 
ti sul circuito stampato ed il relativo ca¬ 
blaggio. Per i collegamenti fra basetta 
c,s. e componenti esterni è sufficiente 
seguire le indicazioni di fig, 3. La figura 
4, invece, illustra LUK 585 a montaggio 
ultimato pronto per essere racchiuso 
ne) suo contenitore. 

COLLAUDO 

11 commutatore elettronico UK 585 
non richiede una messa a punto in 
quanto non esiste nessun elemento da re- 
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gelare, ma è necessano un controllo ac¬ 
curato del circuito, una verifica di iiso- 
lamento nei punti più critici, e un ri¬ 
lievo delle tensioni nei punti indicati in 
fig- 1 

La verifica delle tensioni ha lo scopo 
di accertare se le condizioni di alimen¬ 
tazione sono quelle volute e di evitare 
inutili perdite di tempo causate dalle 
impossibilità dipendenti da difetti di ali¬ 
mentazione. 

ALCU NI ESEMPI OLIMPI EGO 
DEL COMMUTATORE 
ELETTRONICO 

Per le funzioni dei comandi vedi fig. 5. 
Misure di frequenza 

A tale scopo occorre disporre, oltre 
che deirUK 585, di un generatore au¬ 
dio e di un oscilloscopio. 

Basta collegare il segnale a frequenza 
incognita ad una delle due entrate del 
commutatore elettronico, ad esempio al 
canale 1, al canale 2 si applica invece 
Suscita di un generatore di segnali a 
frequenza nota variabile con continuità. 
La frequenza incognita si sceglie anche 
come frequenza dì sincronismo, e la si 
applica quindi alPapposita presa di «sin- 
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Fig. 5 “ Disposizione dei comandi e delle boccole sul pannello jronlale. 


Fun^fonl del diversi eoitiendl 


1 - Comando di regoFazforie continua dalla aenslhIJitÈi dal canale 1. 

2 - Comando dJ regolazione continua della sensibilità del canale 2. 

3 ’ Comando di regolazione continua della frequenza di commuta¬ 

zione, 

4 - Comando di regolazione contlniia della senaìbFJItè delTamplifl' 

catare di sincronismo, ^ 

5 - Comando di posizione delle due tracce. 

6 - Comando del cambio gamme di frequenza. 

7 = Deviatore del segnale di sincronismo; nella posizione 1 preleva 
li segnale dal canale 1 o nella posizione 2 preleva il segnale dal 
canale 2* 


0 - Interruttore generale del l'apparecchia spento in posizione OFF. 

9 - Ingresso; boccola d'ingressa del segnale (canale 1) il segnale 
in esame deve essere applicato tra la boooola [9) e la boccola di 
massa [IQ], 

12 - Ingressa; boocala d'ingresso del segnale (canale 2) il segnale 
in esame deva essere applicato tra la boccola (12) e la boccola 
di massa (11). 

13 ‘ Uscita: boccola di uscita del segnale; Il segnale è presente 
tra Fa boccola (13) e la boocoFa di massa (14). 

1S ’ Uscita: boccola di uscita del segnale di sincronismo; Il se¬ 
gnale è presento tra la boccola (16) e la boccola di massa (15]. 


crontsmo esterno» dell'oscillografo, do¬ 
po aver predisposto il deviatore SYNC 
in posizione 1 indicata sul pannello fron¬ 
tale (vedi fig. 5). 

Regolare ramplificazìone dei due ca¬ 
nali 1 e 2 consentendo una rappresen¬ 
tazione sullo schermo dell'oscillografo 
di due forme d'onda di diversa ampiez¬ 
za in modo che i due segnali siano iden¬ 
tificabili. 

A questo punto regolare lentamente 
la sintonia del generatore campione si¬ 
no a vedere che i picchi del segnale coin¬ 
cidono con i picchi del segnale a fre¬ 
quenza incognita. Sincronizzare questo 
segnale spostando la leva del deviatore 
SYNC in posizione 2, Se i picchi di un 
ciclo del segnale campione coincidono 
con quelli di un ciclo del segnale a fre¬ 
quenza incognita, ciò vuol dire che que- 
st^ultimo ha la stessa frequenza di quel¬ 
la letta sulla scala dì sintonìa del ge¬ 
neratore campione. 


Misura di fase 

11 metodo con il quale sta possibile 
determinare Tangolo di sfasamento è ap¬ 
plicabile nei caso in cui i due segnali 


siano sinusoidali o comunque non mol¬ 
to distorti. Il metodo che ora viene de¬ 
scritto è basato suirosscrvazioiie con¬ 
temporanea di due segnali mediante lo 
impiego del commutatore elettronico 
UK 585. 

I due segnali vengono applicati al ca¬ 
nale 1 ed al canale 2 come nel caso 
precedente, viene prelevato un segnale 
di sincronismo (questa volta è indiffe¬ 
rente prelevarlo dall'uno o dall'altro ca¬ 
nale, essendo entrambi della stessa fre¬ 
quenza) da applicarsi così aU'ingresso 
di «sincronismo esterno» deiroscillogra- 
fo. Il regolatore di posizione va regola¬ 
to in modo che le due forme d'onda ri¬ 
sultino con i picchi su di una medesima 
linea orizzontale. Consideriamo ora la 
distanza che intercorre, lungo tale li¬ 
nea orizzontale, tra un picco di segnale 
del canale 1 indicato con la lettera A ed 
il primo picco di segnale che si incon¬ 
tra dei canale 2 indicalo con la lettera 

B 

II rapporto tra tale distanza e la di¬ 
stanza fra due picchi successivi di uno 
stesso segnale, moltiplicato per lo sfasa¬ 
mento max di 360^ ci dà lo sfasamento 
tra ì due segnali, espresso in gradi. Se, 
ad esempio, la distanza tra il picco del 


segnale A del canale 1 e quello imme¬ 
diatamente successivo B, del canale 2 
è di 4 mm, mentre la distanza tra due 
picchi successivi A-A del canale 1 o 
B-B del canale 2 è di 32 mm il rapporto 
fra la distanza è di 4/32 ossia 1/8; 
moltiplicando per 360” questo rapporto 
otteniamo lo sfasamento tra i due segna¬ 
li, che nel caso citato risulta essere 
■ 1/8 = 45”. 

Messa a punto degli amplificatori 

Come sappiamo questa operazione ha 
come scopo principale quello di elimi¬ 
nare qualsiasi forma di distorsione, os¬ 
sia di ottenere un segnale di uscita a- 
vente la stessa forma di quello di entra¬ 
ta, Si comprende quindi come possa ri¬ 
sultare di grande utilità l'osservazione 
contemporanea, sullo schermo dell'oscil¬ 
lografo sìa del segnale applicato allo 
ingresso dell'amplificatore che di qqeUo 
che si ottiene in uscita. Tn tal modo la 
osservazione di qualunque tipo di distor¬ 
sione è immediata, senza dover ricorrere 
a due esami separati delle due forme di 
onda. 

Prezzo netto imposto L, 25.000 
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POSSIBILITÀ ED APPLICAZIONI 
DEI SEMICONDUTTORI 


AMPLIFICATORr BF PROTETTI 
CONTRO SOVRATEMPERATURA 
O CORTOCIRCUITI 

Causa una elevata temperatura ambiente o eccessivo 
carico in uscita o per dimensionamento insufficiente 
dei dissipatori, la temperatura della giunzione dei tran- 
sistori finali di un amplificatore BF, può superare il 
valore massimo ammissibile; in tal caso i transistori 
finali, e anclie quelli pilota, possono distruggersi. 

Mediante il circuito di fig. 1 i transistori vengono 
protetti e i dissipatori possono anche venire ridotti dì 
dimensioni, 

(1 circuito viene collegato prima'delFingresso del¬ 
l'amplificatore ed ha il compito di interrompere il se¬ 
gnale di ingresso, quando sul dissipatore dei transistori 



finali viene raggiunta aa determinata temperatura, 
cosicché questi non possano surriscaldarsi. 

La tensione stabilizzata dal diodo Zener alimenta 
il partitore sulla base del transistore, composto dal 
termistore K 252 e dal resistore R4, il termistore deve 
venire montato sul dissipatore di uno dei transistori 
finali. 

Alla temperatura di circa 95''C sul dissipatore il 
transistore per effetto della mutata resistenza del ter¬ 
mistore, viene messo in conduzione e il segnale di 
ingresso rimane cortocircuitato sul resìstere RI. Il 
grafico di fig. 2. mostra il decorso della tensione di 
uscita del circuito di protezione (tensione di ingresso 
delFamplificatore) in funzione della temperatura del 
dissipatore; entro uno scarto di lOX il segnale viene 
attenuato del fattore 140 . 

Per evitare che il diodo collettore-base del transisto¬ 
re possa causare distorsioni in corrispondenza delle 
semionde negative del segnale, il collettore deve venire 
polarizzato mediante il resistore Ri, Dato che la resi¬ 
stenza R2 = 120 kfl e che la resistenza di uscita del 
transistore è collegata dinamicamente in parallelo alla 
resistenza di ingresso del successivo stadio delFampli- 
ficatore, la resistenza di ingresso del circuito diminui¬ 
sce corrispondentemente. 


Dati tecnici relativi al circuito di fig. 

1; 

Tensione di alimentazione: 

25 (22) sino 60 V 

Assorbimento dì corrente: 

4 sino 16 mA 

Temperatura di disinserzione: 

95"C 

Attenuazione del segnale di ingresso 


alla sovratemperatura: 

43 dB 
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in esercìzio normale dello stadio finale di 3>3 A. Il 
T9 messo in conduzione con le semionde positive del 
segnale di uscita, riduce il potenziale di base del T5 
in misura tale che la corrente di collettore rimane limi¬ 
tata al valore di circa 3,4 A, Il diodo D impedisce che 
in esercizio normale il T9 lavori in senso inverso per 
le semionde negative e che deformi il segnale ricavato 
dallo stadio pilota. 

Con le semionde negative in caso di corto circuito 


viene messo in conduzione il TIO. Il transistore TU 
conduce e limita il potenziale di base del pilota T3 
cosi che anche il comando dei transistori T6 e T8 ri¬ 
sulta limitato. 

La limitazione di corrente per le semionde negative 
del segnale di uscita è stato effettuato come per le 
semionde positive, poiché il condensatore di accoppia¬ 
mento di uscita in condizioni di corto circuito si po¬ 
trebbe scaricare su ambedue i transistori TIO e T3, 
contemporaneamente in conduzione, e pertanto di¬ 
struggerli. 

Dai dati tecnici delTamplificatore sono evidenti le 
qualità di trasmissione che superano le norme di alta 
fedeltà. 

Dalla fig. 5 si ricava Tandamento del fattore di di¬ 
storsione in funzione della potenza di uscita, esso si 
trova per Tintero campo sotto lo 0,5%. 

Se alLingresso déiramplìficatore ai contatti A, B, C 
si inserisce il circuito precedente della fig. 1 come 
protezione alla sovratemperatura, si potrebbe rispar¬ 
miare nelle dimensioni dei dissipatori, per i quali sarà 
sufficiente una dissipazione di normale funzionamento. 


Dati tecnici delFampIificatore da t8 W; 

Tensione di alimentazione: 

30 V 

Assorbimento di corrente a Pu=0: 

80 mA 

a Pij = Max. nom.: 

Potenza dì uscita nominale 

1,7 A 

(k = 1%, f = l kHz): 

18 W 

Resistenza di carico: 

4 a 

Fattore di distorsione (f = 20 Hz sino 16 kHz 

Pu = < 0,01 sino 16 W): 
Tensione nominale di ingresso; 

0,5% 
290 mV 

Resistenza di ingresso: 

500 (= 100») kn 

Amplificazione di tensione: 

» 30 dB 

Amplificazione di potenza: 

Curva di frequenza 

80 (73*) dB 

(VulOOO = 6 V> -1 dB: < 20 Hz sino > 60 kHz 

Curva di potenza con la frequenza 

-ì dB: 

30 Hz sino 40 kHz 

Rapporto segnale/disturbo (Ro — 

0) 

riferito a Pu — 50 mW: 
Resistenza termica dei dissipatori 

85 dB 

per ogni transistore finale: ^ 2,5 4,5’^) “C/W 

per ogni transistore invertitore di fase: 15 ^/W 

* con circuito di protezione alla sovratemperatura. 


m REGOLATORI DI POTENZA 
CON TRIAC 

La regolazione di una potenza elettrica, senza con¬ 
tatti meccanici, in circuiti a corrente alternata può ve¬ 
nire effettuata usando un Triac regolando il suo angolo 
di conduzione. 

11 circuito è costituito da un Triac, (doppio diodo 
controllato) , un Diac (doppio diodo per il comando 
del Triac) e un elemento RC variatore di fase. Il 
Triac inserisce ad ogni semionda la corrente sul carico, 
essa può variare da zero sino al massimo valore, dipen¬ 
dentemente dal tempo di conduzione, dato dal taglio 
delLangolo della fase. 


Queste inserzioni provocano disturbi di alta fre¬ 
quenza che si propagano in prevalenza nei conduttori 
della rete. Per attenuare queste tensioni di disturbo 
ad un valore tollerabile occorre aggiungere allo schema' 
base un filtro composto da una capacità e una indut¬ 
tanza (Cl, Dr). 

Le norme VDE fissano per le tensioni di disturbo 
un grado G per le zone industriali, N per abitazioni e 
K per elevate esigenze, per esempio zone che ricevono 
radiotrasmissioni. 

Gli schemi qui illustrati sono previsti per un grado 
dì disturbo N. 

La fig. 6 illustra lo schema base di un regolatore 
di potenza con comando delPangolo di fase del Triac; 
in serie al carico RL è indicata la induttanza antidi¬ 
sturbo Dr. 
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Pali tecnici: _ 

Tensione di rete; 220 V ± 10% 

Frequenza di rete: 50 60 Hz 

Campo di regolazione della tensione 

applicata al carico: 10 sino 250 V 

Campa ammissìbile della temperatura 

ambiente: —15 sino +70 **€ 

Per carico 100 W; 

Triac tipo TXC02A60 
Condensatore CI: 0,22 pF 

Per carico 700 W; 

Triac tipo TXC02A60 
Condensatore Cl: 0,22 pF 
Resistenza termica del dissipatore: 

4 ^C/W 

Piastra di raffreddamento: alluminio 
da 1 mm, superficie: 240 cm= 

Per carico 1000 W: 

Triac tipo TXC01A60 
Condensatore Cl: 0,27 p.F 
Resistenza termica del dissipatore: 

1,5 "C/ W 

Piastra dì raffreddamento: alluminio 
da 1 mm, superficie: 800 em^ 


Ad Ogni semionda della tensione di rete, il Triac 
viene innescato, il punto di innesco (angolo di condu¬ 
zione) viene regolato con il potenziometro PL 

Quando la tensione al condensatore C2 raggiunge 
la tensione di scarica del Diac questo con un breve 
impulso di corrente innesca il Triac e il carico risulta 
inserito sulla tensione di rete* Il resistore da 27 fì. 
limita la corrente di scarica del Diac e diminuisce pure 
Pisteresi* 

Lo schermo di questo regolatore può essere usato 
per potenze di 100, 700, 1000 W, a seconda il tipo di 
Triac impiegato* 

Nel funzionamento con carichi induttivi occorre pro¬ 
teggere il Triac dai picchi di tensione mediante il cir¬ 
cuito composto da R2 e C3. 

Alla inserzione del circuito non si può partire con 
il valore minimo della tensione applicabile ma essa 
sale ad un certo valore, per esempio nel circuito indi¬ 
cato è di 80 V e successivamente può venire diminuita 
al valore minimo. Causa di ciò è la caduta di tensione 
al Diac dopo che questo ha innescato, variando cosi 
il rapporto di fase e il punto di innesco del Triac; al 
secondo innesco si ritorna ad un fisso rapporto fra 
tensione al condensatore C2 e la tensione di rete, la 
tensione sul carico può venire regolata sui più piccoli 
valori mediante la rotazione del potenziometro PL 

Questo effetto viene chiamato di isteresi e può venire 
diminuito mediante un circuito supplementare RC co¬ 
me indicato in fig. 7 che rappresenta un regolatore 
del numero dei giri di un motore, 

11 motore M ha un assorbimento di 300 W, il nu¬ 
mero di giri viene regolato con il potenziometro PI, 
da zero sino ad un massimo di giri, avviandosi senza 
strappi dalla posizione di fermo. 

Il campo di temperatura ambiente ammissibile è di 

—15 sino a +70X* La resistenza termica del dissipa¬ 
tore deve essere minore di 14°C/W* 




fig. 7 


FD-t^OI-N (FD-0,6-0l^N) 



La fig* 8 indica lo schema di un regolatore, senza 
contatti meccanici, dì un impianto di illuminazione 
sino ad un massimo di 220 W* Il campo di regolazio¬ 
ne è fra 8 e 218 V. 

Con una temperatura ambiente di SO^'C è necessario 
per il Triac (tipo TXC02A50) un dissipatore con re¬ 
sistenza termica minore di 30°C/W* 
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3 FOTORIVELATORE 


DI SPOSTAMENTO 
A COMANDO DI PERCORSO 


Il fotodiodo BPX 48 è costituito da due fotoele- 
mend eguali su un'unica piastrina di dimensioni 2,5 x 
X 2,5 mm, i due elementi sono distanziati fra loro di 
0,05 mm e danno un segnale differenziale che, a co¬ 
stante intensità di illuminazione, è proporzionale alla 
differenza delle due superfici illuminate- 

La precisione del segnale, data runiformità degli 
elementi, è relativamente elevata. 

Un esempio di applicazione è illustrato a fig. 9 in 
cui una fessura illuminata viene spostata sopra il foto¬ 
diodo dal quale si preleva il segnale differenziale che è 
proporzionale allo spostamento. 

Questo rilevatore, come variatore di tensione, viene 
completato da un amplificatore operazionale TAA 
861, come dallo schema eie Lirico in fig. 10 e presenta 
una sensibilità di circa 75 V/mm, e un rilevamento 
di 0,01 mm su una corsa di circa 0,12 mm. 

E' conveniente tenere la larghezza della fessura mag¬ 




giore dello spessore di separazione dei due elementi 
(0,05 mm) con ciò si ottiene un raddoppiamento del 
segnale differenziale, larghezza almeno il doppio del 
necessario spostamento, non maggiore, in modo di man¬ 
tenere al minimo Terrore dì fase dei segnali di ingres¬ 
so all'amplificatore. 

La grandezza del segnale differenziale è dipenden¬ 
te dallo spostamento e dalla intensità della illumina¬ 
zione, pertanto questa deve essere mantenuta costante 
e non troppo bassa in modo che Tinfluenza della luce 
esterna rimanga minima. 

In fig. 10 è riportato lo schema completo del rile¬ 
vatore, il segnale differenziale amplificato dalTampli¬ 
ficatore differenziale è visualizzato su un voltmetro. 

La tensione di uscita «0>> delTamplificatore e la 
eventuale disimmetria del fotodiodo possono venire 
compensate dal Irimmer di azzeramento da 10 kLl. 

Il grafico di fig. 11/a mostra il campo lineare della 
tensione di uscita in funzione dello spostamento, 
mentre quello di fig. 11/Ij Ìndica il rapporto riferito 
da uno spostamento sulla totale superficie del foto¬ 
diodo. 


Dati tecnici relativi allo schema di Fig. 

10: 

Tensione di alimentazione r 

± 6 V 

Assorbimento di corrente^ 

2 sino 14 mA 

Intensità dì Illuminazione: 

5000 lux 

Sensibilità: 

75 V/mm 

Campo di misura lineare: 

ib 0,06 mm 


In fig. 12 è riportato lo schema elettrico di un co¬ 
mando ottico di percorso, derivato dal precedente, con 
aggiunta di uno stadio di potenza complementare che 
pilota due relè. 

Quando la tensione di uscita delTamplificatore ope¬ 
razionale supera ± 0,6 V (tensione di soglia di fun¬ 
zionamento della base dei transistori finali) viene 
portato un transistore in conduzione e il corrisponden- 



fig ì ia Fig, ijb 
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le dei due relè si attira e inserisce un elemento di co¬ 
mando di spostamento. 

Secondo il diagramma di fig, 11/a la tensione di 
± 0,6 V è ottenuta con uno spostamento di circa 
± 0,01 mm, è evidente la precisione del comando, 
Il tempo morto causato dalla soglia della base è 
per tali sistemi di regolazione, vantaggioso per la sta¬ 
bilità. 


Dati tecnici dello schema dì Fig. 12: 




Tetisiotie di alimentazione; 

Assorbimento di corrente: 

± 6 V 

8 sino Ito mA 

Spostamenti di intervento del comando: 
a B = 5.000 Lux 


0,01 

mm 

a B ” 5.000 Lux. 

. ± 

0,015 

mm 

a B = 2,000 Lux 

, ±L 

0,02 

mm 



Estratta dalla pubblicazione -«Halbleiter - Schaltbeispide 1970/71/72» della SIEMENS Aktiengesellschaft. 


COME INSTALLARE UN IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE 


La RCF — Radio Cinc^ Forniture — ha di recente pubbli¬ 
cato un volume che ha per titolo «Norme fondamentali per 
VinstciUazione di un impianto di amplificazione» ricco di 
dati e di illuìitrazioni che rappresentano esempi pratici dì 
installazioni, costituisce un valido aiuto a chi vuole mtra-^ 
prendere o ha già intrapreso la strada delFinstallatore di 


impianti deamplificazione. Una serie di schemi elettrici di 
apparati deamplificazione R.C.F. chiude la pubblicazione. 
Chi volesse ricevere gratuitamente il volume, può richie¬ 
derlo a: 

RADIO CINE FORNITURE - Via G. Naturi 
42029 S. MAURIZIO - RE 



tornate dalle vacanze 
e trovate le riviste a casa 


ABBONAMENTO SEMESTRALE 

LUGLIO-DICEMBRE 72 

A SPERIMENTARE/SELEZIONE RADIO TV 
ED ELETTRONICA OGGI 

L. 5.000 


elettronica 


1 versamenti vanno indirizzati a: 
Sperimentare - Selezione Radio TV 
Via V, Monti, 15 - 20123 Milano 
mediante remissione di assegno circo¬ 
lare, cartolina vaglia o utilizzando il 
c/c postale numero 3/40678. 
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brevetti 


Chi desidera copia dei suddetti brevetti 
può acquistarla pressa l'ufficio Brevetti 
iWG. A. RACHELI & C. ^ Viale San Mi¬ 
chele del Carso, 4 - Milano - telefoni 
46S914 -'486450. 



n. 807.630 

Trasmissione idromeccanica a rappor^' 
ti infinitamente variabìlL 
ROCKWELL STArJDARD CORP. 

n. 807.633 

Dispositivo per contare e memorizzare 
segnali elettrici, 

THE ENGLISH ELECTRIC CO, LTD, 
n, 807.634 

Perfezionamento nei dispositivi per 
contare e memorizzare segnali elettrici. 
THE ENGLISH ELECTRIC CO. LTD. 

n. 807,636 

Metodo di fabbricazione di uno scher¬ 
mo per tubo di televisione a colori. 
CSF COMPAGNIE GENERALE 
DE TELEGRAPHIE SANS FIL 

n, 807.636 

Dispositivo girevole per fa messa in 
moto di artìcoli. 

EiNSON FREEMAN 
AND DE TROV CORP. 

n. 807.641 

Perfezionamento nelle spazzole per mo¬ 
tori a corrente contìnua in miniatura. 
TOKYO KAGAKU K.K. 

n, 807.642 

Perfezionamento nei riflettori a super 
ficie curva particolarmente a superficie 
parabolica per radar e simili. 

BRITISH AIRCRAFT CORP. 

OPERATING LTD. 

n, 807.645 

Commutatore elettrico perfezionato. 
CIBA S.A. 


n. 807.646 

Impiantì dì cavi elettrici del tipo raf¬ 
freddato a fluido. 

BRITISH INSULATED CALLENDER S 
CABLES LTD. 


n. 807.647 

Impianto di cavi elettrici del tipo raf¬ 
freddato a fluido. 

BRITISH INSULATED CALLENDER S 
CABLES LTD. 


n. 807.650 

Custodia a muffola per giunzione di ca¬ 
vi elettrici. 

CHANNEL WILLIAM HERBERT 


n. 807.652 

Dispositivo motore a velocità costante 
bloccato in fase elettronicamente. 
AMPHENOL CORP. 


n, 807.654 

Circuito sommatore dì potenza a mi¬ 
croonde. 

HUGHES AIRCRAFT CO. 


n. 807.658 

Metodo per fabbricare complessi dì 
statore per macchine dinamo elettriche. 
JOSEPH LUCAS INDUSTRIES LTD. 


n, 807.668 

Regolatore della tensione della carta 
per un registratore a nastro per dia¬ 
gramma. 

GENERAL ELECTRIC CO. 


n. 807.674 

Nastro registratore magnetico perfe¬ 
zionato. 

IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LTD. 


n. 807.711 

Scatola per bobina di film. 
POSSO PIERRE ANDRE LUDOVIC 


n. 807.717 

Procedimento per la produzione di la¬ 
stre xerografiche e lastre così ottenute. 
RANK XEROX LTD. 


n. 807.725 

Bobina per pellicola cinematografica o 
nastro magnetico. 

POSSO PIERRE ANDRE LUDOVIC 


n. 807.753 

Cavo elettrico con rivestimento estru¬ 
so comprendente uno strato interme¬ 
dio perla sua fabbricazione, 
ANACONDA WIRE AND CABLE CO. 


n. 607.765 

Vibratore a flessione ed oscillatore e- 
lettromeccanrco comprendente tale vi¬ 
bratore particolarmente adatto per la 
generazione df segnali acustici o di 
temporizzazione. 

S.A. DES ETABLISSEMENT 
LEON HATOT 


n. 607.776 

Tubo elettronico ad onda progressiva. 
ENGLISH ELECTRIC CO. LTD. 
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Le prestazioni dei semiconduttori, 
come del resto quelle della gran 
parte dei prodotti finiti, devono es¬ 
sere specificate con precisione in 
modo da fornire alLutìlizzatore tut¬ 
te le informazioni di cui ha bisogno 
per risolvere i problemi relativi al- 
Fapptìcazione che egli ha conside¬ 
rato. Le curve caratteristiche indi¬ 
cano le proprietà deirelemento nel 
suo campo di funzionamento-utile 
e le caratteristiche limite indicano 
ì valori massimi d^impìego al di là 
dei quali relemento può essere dan¬ 
neggiato in modo permanente. 
Questo articolo ha lo scopo di illu¬ 
strare come devono essere utilizza¬ 
te le informazioni, solitamente pre¬ 
sentate in forma dì curve caratteri¬ 
stiche, e dì chiarire il significato 
pratico delle caratteristiche fomite. 

dispositivi a semicondutto¬ 
ri, per le loro particolari 
proprietà, sono adatti a 
soddisfare un certo numero di fun¬ 
zioni elettriche. Un diodo, per e- 
sempio, può raddrizzare in corrente 
alternata, ed un transistore può am¬ 
plificare dei deboli segnali alterna¬ 
ti o continui, o anche comandare 


una corrente elettrica, I diodi ed i 
transistori sono disponibili in una 
grande varietà di modelli per ognu¬ 
no dei quali il costruttore indica le 
diverse proprietà, in modo che gli 
utilizzatori siano in grado di sce¬ 
gliere il tipo che meglio soddisfa il 
loro specifico fabbisogno. 

Queste proprietà sono meglio co¬ 
nosciute col nome di caratteristiche, 
e il più delle volte vengono presen¬ 
tate sotto forma di tabelle indican¬ 
ti i valori, e spesso le tolleranze, 
dei diversi parametri in condizioni 
d*impiego ben determinate. 

Queste tabelle, a loro volta, sono 
completate da alcuni grafici indi¬ 
canti le curve di variazione dei pa¬ 
rametri in tutto il campo d^mpìe- 
go. 

Per ogni dispositivo a semicon¬ 
duttore, oltre alle caratteristiche 
succitate, è sempre necessario cono¬ 
scere le caratteristiche limite d'im¬ 
piego, oltre le quali il dispositivo 
può essere danneggiato in modo 
permanente. E' necessario, ad esem¬ 
pio, sapere i valori massimi che può 
assumere la tensione di collettore, 
la potenza dissipata, la temperatura 
di giunzione. 


Questi valori limite, in pratica, 
definiscono il campo d'impiego del 
dispositivo considerato. 

Le prestazioni di un dispositivo 
a semiconduttore dipendono innan¬ 
zitutto dalle sue caratteristiche elet¬ 
triche ma, siccome certi parametri 
dipendono dalla temperatura, è ne¬ 
cessario disporre di qualche indica¬ 
zione relativa a queste caratteristi¬ 
che termiche. In linea di massima 
le caratteristiche vengono indicate 
in riferimento ad una temperatura 
di 20V25‘°C, e viene specificato an¬ 
che come esse variano al variare 
della temperatura. 

CARATTERISTICHE 
ELETTRICHE DI UN DIODO 
A GIUNZIONE «P-N» 

Le prestazioni di un circuito elet¬ 
trico possono essere. descritte for¬ 
nendo le relazioni fra le tensioni 
che gli sono applicate e le correnti 
che lo attraversano. Le caratteristi¬ 
che elettriche di un raddrizzatore 
o di un diodo a giunzione possono 
essere paragonabili a quelle di una 
giunzione p-n (vedere quarta par¬ 
te) . In questo articolo vengono for- 
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Fig. 1 - Caratterislielle di un ruddrìi- 
nalore a giunzione ai silicio. 



Fig. 2 - Conenli e tensioni in transigi ci¬ 
ré <(p-n-prf montato in base comune. 



a] Caratteristica d'emettitore 


Tensione collettore-base (VoEtl 

-25 -20 -15 -10 -5 0 +1 



b) Caratteristiche di collettore 
Fig. 1 ■ Caratteristiche in base comune. 


nite alcune indicazioni sui valori 
che assumono le tensioni e le cor¬ 
renti in un tipico diodo. 

La figura 1 illustra le caratteristi¬ 
che elettriche di un raddrizzatore 
al silicio a giunzione di deboli di’ 
mensioiii* (Si noti che l'andamen¬ 
to non è lo stesso nel senso diretto 
e nei senso inverso. Le correnti in¬ 
verse inoltre, presentano un anda¬ 
mento logarìtmico). T valori nuine- 
rici che si possono citare sono ad 
esempio: corrente diretta 50 mA, 
sotto una tensione di 0;75 V, cor¬ 
rente inversa di fuga di solamente 
IO mA, sotto una tensione inversa 
di 200 V (si noti che 1 nA — 
10"'^ A). La tensione di rottura 
per valanga di questa -giunzione è 
di 500 V. Le curve tratteggiate in- 
dicano le nuove caratteristiche di¬ 
rette ed inverse quando la tempera- 
mra viene portata a 150^C. In que¬ 
sto caso ciò che varia maggiormen¬ 
te è la corrente; essa passa da 10 
nA a 10 IP A e, in pratica, viene 
moltiplicata per un fattore 1000. 
Le variazioni delle caratteristiche di 
giunzione al variare della tempera¬ 
tura sono esaminate più dettagliata- 
mente, in questo stesso articolo, 
trattando del transistore, 

CARATTERISTICHE 
DEI TRANSISTORI 

Per quanto concerne il diodo, 
grazie al fatto che questo compo¬ 
nente presenta due solì terminali, 
una sola corrente corrisponde ad 
una tensione ed una soia curva è 
sufficiente per fornire tutte le in¬ 
dicazioni possibili sulle caratteristi¬ 
che elettriche della giunzione. 

Un transistore, al contrario, pre¬ 
senta tre tenninali di uscita e per 
definirne le caratteristiche elettriche 
è necessario conoscere due tensio¬ 
ni e due correnti, ciò, logicamente, 
porta alla necessità di più curve ca¬ 
ratteristiche. La figura 2 illustra un 
transistore ^<p-ri-p» montato in con¬ 
figurazione con base comune ed in¬ 
dica le due tensioni e le due corren¬ 
ti. La tensione emettitore/base Veb 
e la corrente d'emettitore Ie sono Je 
grandezze d'ingresso, mentre la ten¬ 
sione collettore/base Vcb e la cor¬ 
rente di collettore le sono le gran¬ 
dezze di uscita. Le polarità indicate 
sullo schema corrispondono alle 
convenzioni generalmente ammes¬ 
se. 


Il segno della tensione è defini¬ 
to in rapporto al terminale coTnune, 
e la corrente è detta positiva quan¬ 
do gli elettroni escono dal transisto¬ 
re, mentre è detta negativa quando 
gli elettroni entrano nel transistore. 

La caratteristica d'ingresso di un 
transistore può essere definita 
dalla curva che dà la corrente d’e¬ 
mettitore Ie in funzione della ten¬ 
sione emettitore/base Veb; la carat¬ 
teristica d'uscita corrisponde alla 
curva della corrente di collettore le, 
in funzione della tensione base/col¬ 
lettore Vctì^ Rilevando la caratteri¬ 
stica d’uscita è necessario tenere 
conto del fatto che la corrente di 
collettore dipende dalla corrente di 
emettitore. Per osservare l'effetto di 
una variazione della tensione di 
collettore sulla corrente di collet¬ 
tore è 'dunque necessario mantene¬ 
re la corrente d'emettitore costante. 
Si ottiene cosi la caratteristica di 
uscita del transistore per un valore 
particolare della corrente di emet¬ 
titore, Una descrizione completa 
delle caratteristiche d'uscita impo¬ 
ne di tracciare tutta una famìglia di 
curve, facendo variare, in ogni cur¬ 
va, la corrente di emettitore. Tutto 
ciò viene meglio analizzato qui di 
seguito poiché la tracciatura di una 
simile famiglia di curve riveste no¬ 
tevole interesse. 

CARATTERISTICHE 
IN BASE COMUNE 

A tale scopo è necessario consi¬ 
derare il transistore <^p-n-p» in cir¬ 
cuito con base comune della figu¬ 
ra 2. La figura 3/a dà la caratteri¬ 
stica diretta della giunzione d'emet¬ 
titore quando il transistore in que¬ 
stione è un transistore al germanio, 
a giunzione di debole superficie. 
Questa curva ìndica che la corrente 
d'emettitore Ir. cresce con la ten¬ 
sione d'emettitore Vfbi è questa la 
caratteristica dì emettitore, o me¬ 
glio la caratteristica d'entrata del 
transistore. 

E' interessante vedere ora cosa 
avviene nel circuito di collettore. 

Prima di tutto, quando la cor¬ 
rente d'emettitore è nulla, la curva 
di collettore è paragonabile a quel¬ 
la di una giunzione semplice pola¬ 
rizzata in senso inverso (essendo la 
corrente, la corrente inversa di sa¬ 
turazione IcBo che varia pochissimo 
con la tensione di. collettore). E' 
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questa Ja curva 1 e “ 0 della figura 
3/b. Nel transistori la corrente in¬ 
versa di saturazione della giunzio¬ 
ne di collettore Tcro* è chiainata 
corrente di fuga del transistore. Se 
si fissa a 1 mA la corrente di emet¬ 
titore, (punto A della figura 3 /b), 
facendo variare la corrente di col¬ 
lettore si ottiene una nuova carat¬ 
teristica di collettore. La corrente 
di emettitore attraversa il collettore 
qualunque sia la tensione colletto¬ 
re/base, e la nuova caratterista di 
collettore sarà data dalla curva A 
(Ie = 1 mA) della figura 3/b- 
Allo stesso modo quando la corren¬ 
te di collettore viene fissata a 3-4 e 
5 mA si ottengono le curve C-D-E. 
La variazione di corrente di collet¬ 
tore sarà esattamente uguale a « 
volte la variazione della corrente di 
emettitore, essendo o! il guad^igno 
in corrente in base comune (suppo¬ 
sto qui uguale a 0,975). La distan¬ 
za fra le curve successive della fa¬ 
miglia di caratteristiche di colletto¬ 
re, dato che la corrente di colletto¬ 
re cresce attraverso balzi di 1 mA, 
è di 0,975 mA, Si è cosi tracciata 
b caratteristica di uscita completa, 
che si compone di una famiglia di 
curve indicanti in modo preciso la 
dipendenza della corrente di collet¬ 
tore rispetto alla corrente di emet¬ 
titore e alla tensione di collettore. 
Questa famiglia di curve d'uscita 
può essere considerata come la più 
utile caratteristica di un transistore. 

La caratteristica d'emettitore è 
raffigurata attraverso Tunica curva 
della figura 5/a. Le variazioni del- 
la tensione di collettore hanno un 
debolissimo effetto sulla caratteri¬ 
stica d'emettitore e, per una scrupo¬ 
losa precisione, si dovrebbe traccia¬ 
re una famiglia di curve d'emettito¬ 
re a tensione di collettore costante. 
Questo effetto, tuttavia, può essere 
ignorato nella quasi totalità dei casi, 

Tn figura 5/b si nota che la cor¬ 
rente di collettore continua a pas¬ 
sare anche quando la tensione di 
collettore è nulla. Ciò è soprattutto 
dovuto al fatto che la barriera di 
potenziale della giunzione di collet¬ 
tore, a polarizzazione nulla, e anco¬ 
ra sufficiente per attirare ì portato¬ 
ri minòritari della regione di base; 
e a far loro attraversare la giunzio¬ 
ne. Per riportare la corrente di col¬ 
lettore a zero, come indica la citata 
figura 3/b, è necessario applicare 


una debole tensione diretta. 

Le caratteristiche di collettore 
della figura 3/b sono state rappre¬ 
sentate nel terzo quadrante per met¬ 
tere in evidenza che la giunzione di 
collettore è polarizzata in senso 
inverso. Normalmente, infatti, le 
caratteristiche di collettore vengo¬ 
no indicate nel primo quadrante; in 
questo caso la corrente di collettore 
cresce verso l'alto e la tensione ver¬ 
so destra. 

CARATTERISTICHE 
IN EMETTITORE COMUNE 

Per un montaggio nella configu¬ 
razione con emettitore comune è 
possibile tracciare delle caratteristi¬ 
che simili a quelle precedenti. In 
questo caso, la caratteristica d'in¬ 
gresso indica come aumenta la cor¬ 
rente di base 1 b quando la tensio¬ 
ne base/emettitore Vbe cresce nel 
senso diretto. 

Questa caratteristica, per lo stes¬ 
so transistore esaminato nel caso 
precedente, è raffigurata in figura 
4/a. 

La corrente di base, cl.e è costi¬ 
tuita dalla differenza fra le corren¬ 
ti di emettitore e di collettore, è 
molto più debole della corrente di 
emettitore, ma ia tensione base/e¬ 
mettitore è uguale a quella esisten¬ 
te nel montaggio con base comune. 

La resistenza d'ingresso del mon¬ 
taggio con emettitore comune è dun¬ 
que elevata rispetto a quella del 
montaggio con base comune. 

La caratteristica d'uscita dà le va¬ 
riazioni della corrente di collettore 
le rispetto alla tensione di colletto- 
re/emettìtore Vce, per differenti va¬ 
lori costanti di corrente di base. 

A questo punto è interessante ve¬ 
dere come costruire, attraverso tap¬ 
pe successive, la famiglia dì curve 
della figura 4/b, in cui le caratteri¬ 
stiche di collettore sono tracciate 
nel primo quadrante. 

Quando la corrente di base è nul¬ 
la, si ha una debole corrente di col¬ 
lettore (corrente di fuga in emetti¬ 
tore comune Igeo) ; questa corrente 
è dovuta alla corrente inversa di sa¬ 
turazione della giunzione colletto¬ 
re/base. Quale sia il suo valore sa¬ 
rà visto più avanti. 

La seconda curva corrisponde a 
una corrente di base di 50 pA. Si 
è visto che in un montaggio con 
emettitore comune si ha un guada¬ 


gno in corrente /3 fra la base e il 
collettore. Nel transistore di cui si 
sono indicate le caratteristiche, è 
uguale ff 0,975, per cui ^ è circa 
uguale a 40. 

Quando la corrente di base cre¬ 
sce di 50 pA, la corrente di collet¬ 
tore cresce di 50 x 40 pA = 2 mA. 
La curva Ib = 50 pA della figura 
4/b mostra come varia la corrente 
di collettore (a corrente di base 
costante), quando varia la tensione 
collettore/emettitore. Quando la 
corrente di base cresce di 50 in 50 
pA si ottiene una famiglia di curve 
similari; i risultati finali sono rap¬ 
presentati in figura 4/fa. 

Come si può vedere, la forma 
delle caratteristiche di uscita in un 
montaggio con emettitore comune 
è molto simile a quella delle carat¬ 
teristiche di un montaggio in base 
comune, con Tunica differenza che 
la pendenza delle partì pressoché 
orizzontali è un po' più elevata. Cic 
è dovuto al fatto che la corrente di 
fuga della giunzione di collettore, in 



ai Caratteristica d’ingresso 



b] Caratteristiche di uscita 


Fig, 4 - Caratteristiche in emettitore co¬ 
mune. 
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effetti^ non rimane perfettamente 
indipendente dalla tensione appli¬ 
cata. 

Piccole irregolarità nel reticolo 
cristallino (impurità, difetti di su¬ 
perficie, ecc.) in vicinanza della 
giunzione, fanno in modo che la 
corrente di fuga cresca leggermente 
con la tensione; nel montaggio con 
emettitore comune queste variazio¬ 
ni sono amplificate dal guadagno in 
corrente. 

E" interessante notare, inoltre, 
che la corrente di collettore si an¬ 
nulla nello stesso tempo che la ten¬ 
sione collettore/emettitore. Sicco¬ 
me, in questo caso, il collettore è al 
potenziale deiremettitore, la giun¬ 
zione collettore/base è polarizzata 
in senso diretto, cosi come la giun¬ 
zione di emettitore, e le correnti 
dei portatori minoritari si oppon¬ 
gono runa alPaltra. 

IMPIEGO DELLE CURVE 
CARATTERISTICHE 

Quando un tecnico deve sceglie¬ 
re un transistore in funzione di un 
circuito particolare, esso può rica- 



0 100 200 
Cori-ente dJ base (uA) 


a} In corronto 



Tensione base^emettitore (Volt) 
b) rbrido 

Fig. 5 - Caratteristiche di trasferimento. 


vare la gran parte dei parametri che 
a lui servono attraverso Panali si del¬ 
le curve caratteristiche fornite dai 
costruttori. Alcuni di questi para¬ 
metri possono essere riassunti sotto 
forma di tabelle corrispondenti a 
condizioni d'impiego ben definite, 
ma, partendo dalle curve caratteri¬ 
stiche, è del pari possibile determi¬ 
nare i parametri corrispondenti a 
qualsiasi altra condizione di impie¬ 
go. Alcuni esempi di quanto asseri¬ 
to possono essere desunti dalie fi¬ 
gure 3 e 4. 


GUADAGNO IN CORRENTE 

Si supponga che il guadagno in 
corrente del transistore corrispon¬ 
dente alla figura 4 sia sconosciuto 
e che si desideri determinarlo per 
una tensione di collettore di 10 V 
e una corrente di collettore di 4 
mA. In questo caso è necessario 
tracciare sulla figura 4 la retta Vce 
= 10 V. 

La variazione della corrente di 
collettore, corrispondente a una cer¬ 
ta variazione di corrente di base, 
può essere quindi letta facilmente. 
Per una corrente di base di 50 
ad esempio, la corrente di collettore 
è di 6,2 mA, Una variazione della 
corrente di base di 100 pA produ¬ 
ce una variazione di 4,2 mA di 
corrente di collettore: il guadagno 
in corrente con emettitore comune 
è uguale a 42 (si è detto prima che 
il guadagno di questo transistore e- 
ra di circa 40). 

Ci si affida sovente alle curve di 
trasferimento in corrente che offro¬ 
no una caratteristica di trasferimen¬ 
to. La figura 5/a illustra, per e- 
sempio, una curva che dà la corren¬ 
te di collettore in funzione della 
corrente di base; si può quindi de¬ 
durre il guadagno in corrente per 
non importa quale corrente di col¬ 
lettore. Più frequentemente si uti¬ 
lizza un'altra curva, la caratteristi¬ 
ca ìbrida di trasferimento, che dà 
la corrente di collettore in funzione 
della tensione base/emettitore - fi¬ 
gura 5/b, Questa caratteristica è 
particolarmente utile per i transi¬ 
stori di commutazione, quando una 
tensione emettìtore/base è impiega¬ 
ta per commutare una corrente dì 
collettore. 


RESISTENZE D'INGRESSO 
E D'USCITA 

I transistori sono molto spesso u- 
tilizzati per amplificare dei deboli 
segnali alternati; la corrente che at¬ 
traversa il transistore, in questo ca¬ 
so, non subisce che piccole varia¬ 
zioni attorno al suo valore di equi¬ 
librio, e la resistenza corrisponden¬ 
te a queste piccole variazioni è da¬ 
ta dalla pendenza della caratteristi¬ 
ca tensione/corrente attorno al va¬ 
lore di riposo: è questa la resisten¬ 
za in alternata. Per contro, la resi¬ 
stenza in continua, di valore molto 
diverso, è la pendenza della retta 
che unisce Porigine e il punto di 
riposo; essa viene utilizzata per cal¬ 
colare il punto di polarizzazione in 
continua, e anche quando il transi¬ 
store'è utilizzato in commutazione. 

Con un determinato transistore, 
sia all'ingresso che alPuscita, è ne¬ 
cessario conoscere le resistenze in 
alternata in funzione del punto di 
riposo scelto. Queste sono infatti le 
pendenze delle caratteristiche d'in¬ 
gresso e d'uscita, attorno al punto 
di polarizzazione in continua. A ti¬ 
tolo d'esempio, è possibile determi¬ 
nare le resistenze d'ingresso e d'u¬ 
scita del transistore, delle figure 3 
e 4, polarizzato sotto 10 V di ten¬ 
sione di collettore e con una cor¬ 
rente dì collettore di 4 mA, 

A tale scopo si determina prima 
di tutto la resistenza d'ingresso in 
base comune. La pendenza della ca¬ 
ratteristica di emettitore (fig. 3/a) 
a 40 mA è di 0,02 V divisi 2 mA, 
ossia 10 O. La resistenza d'uscita in 
base comune, partendo dalle curve 
della figura 3/b, è difficile da stabi¬ 
lire a motivo della debolissima pen¬ 
denza, Si può valutare che sotto 10 
V e 4 mA la pendenza è di 10 V 
divisi per 0,01 mA, ossia una impe¬ 
denza di uscita di 1 Mfl. 

Se a questo punto si considera¬ 
no le caratteristiche in emettitore 
comune della figura 4, la pendenza 
della caratteristica di collettore al 
punto scelto è di. 10 V divisi per 
0,2 mA, ossia una resistenza dì u- 
scita in emettitore comune di 50 
La caratteristica di collettore 
mostra che una corrente di collet¬ 
tore di 4 mA corrisponde a una 
corrente di base dì 100 \xA. La resi¬ 
stenza d'ingresso in emettitore co¬ 
mune è uguale alla pendenza del¬ 
la caratteristica d'ingresso, per una 
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corrente di base di 100 \xA, in pra¬ 
tica 0,03 V divisi per 50 pA ossia 

600 n. 

Questi esempi mostrano che Tim- 
pedenza d’ingresso di un transisto¬ 
re in base comune è molto bassa 
(10 n), mentre Timpedenza d'usci¬ 
ta è molto elevata (1 Mfl), In e- 
mettitore comune la resistenza di 
ingresso è più elevata (600 fì), 
mentre la resistenza d’uscita è più 
bassa (50 kH), si vedrà più avanti 
che il montaggio in collettore comu¬ 
ne dà una resistenza d'ingresso an¬ 
cora più elevata (50 kli) e una re¬ 
sistenza d’uscita molto debole (100 
Ù). Attraverso queste considerazio¬ 
ni Tutilizzatore è quindi in grado 
di scegliere il montaggio meglio 
corrispondente alle impedenze di 
ingresso e d'uscita che deve ottene¬ 
re. 


CORRENTE DI FUGA 
DI COLLETTORE E EFFETTO 
DELLE VARIAZIONI 
DI TEMPERATURA 

La corrente di fuga di collettore 
in base comune Icbo è stata già 
menzionata e, in un transistore i<p- 
n-p>>, corrisponde ad una corrente 
negativa circolante nella connessio¬ 
ne di base, per cui viene indicata 
con — Icbo- 

La corrente di fuga in emettitore 
comune viene indicata con Iceo 
(corrente di fuga 1 dal collettore 
airemettitore, con base in circuito 
aperto). 

Siccome Iceo corrisponde al mon¬ 
taggio in cui la base è «in aria», 
vale a dire percorsa da una corren¬ 
te nulla, è possibile immaginare che 
la connessione di base viene attra¬ 
versata da una corrente +Icb(). 
che compensa esattamente — Icbo- 
Questa corrente +Icbo viene quindi 
amplificata dal transistore e crea 
una corrente di collettore uguale a 
jSIcBo. La corrente di fuga in emet¬ 
titore comune è legata alla corrente 
di fuga in base comune dall’espres¬ 
sione IcEO “ JSTcbo- 

Siccome Icbo, a temperatura am¬ 
biente, è molto debole anche Iceo 
è debole, ma queste due correnti 
crescono esponenzialmente con la 
temperatura. Nei transistori al ger¬ 
manio esse si raddoppiano per un 
aumento di temperatura di circa 
9“C, e nei transistori al silicio si 


raddoppiano per un aumento di 
temperatura di La figura 6 

illustra la variazione della corrente 
dì fuga per transistori medi di pic¬ 
cola potenza, al silicio ed al germa¬ 
nio. Benché la corrente di fuga, in 
un transistore al germanio in emet¬ 
titore comune, a temperatura nor¬ 
male (20“C), possa non superare i 
50 !uA, essa raggiunge il valore di 
2 mA a 75‘^C. Con transistori al 
silicio la Iceo, a temperatura am¬ 
biente, è molto più debole; non su¬ 
pera mai i 100 nA, e arriva a 2 mA 
solo verso i 200''C. 

Questa variazione rapida della 
corrente di fuga con la temperatu¬ 
ra è una delle cause principali del¬ 
lo spostamento della famiglia di ca- 
ratteristiche di collettore di un tran¬ 
sistore (fig. 7). Le curve in tratto 
continuo della citata figura corri¬ 
spondono alle caratteristiche a tem¬ 
peratura normale del transistore al 
germanio già visto (fig. 4/b), men¬ 
tre le curve tratteggiate illustrano 
le sue caratteristiche a 70°C. 

Come si vede, tutte le curve si 
spostano verso l'alto seguendo la 
variazione di Iceo data dalla curva 

Ib ^ 0. 

Il guadagno in corrente, inoltre, 
cresce un po' con la temperatura e 
ciò aumenta la distanza fra le cur¬ 
ve consecutive. 


CARATTERISTICHE 
IN FREQUENZA 

Quando aumenta la frequenza 
del segnale alternato che un transi¬ 
store deve amplificare, il segnale 
d'uscita in un primo momento ri¬ 
mane costante, mentre in seguito 
comincia a decrescere perché Lam¬ 
pi ificazione del transistore diminui¬ 
sce alle frequenze elevate. 

Ciò è dovuto a due ragioni: da 
un lato il guadagno in corrente di¬ 
minuisce e, dairallTo, Tìmpedenza 
della capacità della giunzione di 
collettore diminuisce essa stessa. 

Una volta che i portatori mino¬ 
ritari sono penetrati nella regione 
di base, essi necessitano di un de¬ 
terminato tempo per diffondersi at¬ 
traverso la regione di base, verso il 
collettore. Questo tempo è detto 
«tempo di transito» ed è proporzio¬ 
nale allo spessore della regione di 
base. 

Quando questo tempo ha una 


grandezza dell'ordine di un periodo 
del segnale applicato, la tensione di 
uscita comincia a diminuire. La for¬ 
ma generale della caratteristica in 
frequenza è illustrata in figura 8, la 
qualità dà il guadagno in corrente 
in base comune (a) in funzione 
della frequenza. In generale, si spe¬ 
cifica la <d>equenza di taglio» in 
base comune, f«,- che è la frequen¬ 
za alla quale vt è uguale a 0,7 volte 
il suo valore a bassa frequenza. La 
capacità di collettore agisce shun¬ 
tando la giunzione di collettore in 
alta frequenza, diminuendo l'impe¬ 
denza di carico apparente del tran¬ 
sistore e rìducendo il suo guadagno 
in tensione. 

Essendo la capacità proporzio¬ 
nale alla superficie della giunzione, 
questo effetto può essere ridotto 
diminuendo le dimensioni della 
giunzione di collettore. 

E' quindi evidente che un transi¬ 
store può avere buone caratteristi¬ 
che in alta frequenza solo avendo 



Fig. 6 - Variazione delie correnti di fu¬ 
ga con ìa temperatura. 



Tensione col letto re-emettitore (VoltJ 

Fig. 7 - Effetto della temperatura sulle 
caratteristiche di collettore. 


MAGGIO 


1972 


785 







































Guadagno fn corrente in base comune 


una base di piccolissimo spessore 
ed un collettore di piccolissima su¬ 
perficie, 

CAMPO D IMPIEGO 
DEI DISPOSITIVI 
A SEMICONDUTTORI 

Il campo d'impiego di un deter¬ 
minato dispositivo è determinato 
dalle condizioni di funzionamento 
per le quali lo stesso non può esse¬ 
re danneggialo da tensione o da ri- 
scaldamento eccessivi. A tale scopo 
è necessario, per un determinato 
transistore, conoscere i valori mas¬ 
simi della tensione inversa di col¬ 
lettore, della tensione inversa di e- 
me trito re, della corrente di colletto¬ 
re, la potenza massima dissipabìle, 
e la temperatura massima ammissi¬ 
bile alla giunzione di collettore. 

TENSIONE MASSIMA 
DI COLLETTORE 

Quando una tensione inversa ai 
capi di una giunzione «pm» supera 



Fig. 8 - Caraneristiche in frequenza di 
un transistore. 



0 50 100 1^0 200 
Temperatura ambienta 


Fìg. 9 - Relazione fra la potenza ammes¬ 
sa e la temperatura ambiente, in un 
transistore al silicio. 


un certo valore, si ha una rottura 
per valanga. In questo caso la cor¬ 
rente inversa, variando pochissimo 
la tensione, cresce rapidamente e la 
potenza dissipata nella giunzione di¬ 
viene elevatissima. Se la corrente 
non viene limitata ad un convenien¬ 
te valore la distruzione avviene mol¬ 
to rapidamente. Tutte queste consi¬ 
derazioni sono valide per un rad- 
drizzatore, per un diodo, p per la 
giunzione di collettore di un tran¬ 
sistore. La tensione di rottura di 
una giunzione viene misurata appli¬ 
cando una tensione inversa che vie¬ 
ne aumentata fino a che la corren¬ 
te raggiunge un valore scelto prece¬ 
dentemente, il quale indica Vinizio 
della moltiplicazione per valanga. 

La tensione di rottura specifica¬ 
ta è solitamente inferiore alla ten¬ 
sione reale di rottura di un fattore 
di sicurezza che dipende dal fab¬ 
bricante. 

La tensione dì rottura del coL 
lettore di un transistore può assu¬ 
mere due valori distinti. In base 
comune la tensione di rottura è 
quella della sola giunzione di col¬ 
lettore indicata con BCcbo {B = 
Breakdown - rottura - e CBO = 
colfettore/base con emettitore in 
circuito aperto). In emettitore co- 
.rnune la tensione di rottura è più 
debole. La corrente di fuga in e- 
mettitore comune Leo è più eleva¬ 
ta e l'effetto valanga inizia a mani¬ 
festarsi ad una tensione più bassa. 
Questa tensione viene indicata col 
simbolo BVeto (B = Breakdown - 
rottura — e CEO —collettore/emet¬ 
titore con base in circuito aperto). 
La relazione fra queste due tensio¬ 
ni di rottura dipende dal tipo di 
transistore; ciò perché essa è in¬ 
fluenzata dalle concentrazioni di 
portatori nella base e nel collettore, 
e dal valore del guadagno in cor¬ 
rente. 

TENSIONE INVERSA MASSIMA 
DI EMETTITORE 

Benché la giunzione di emettitore 
sia normalmente polarizzata in sen¬ 
so diretto, a volte è necessario con- 
tro-poiarlzzarla come ad esempio 
quando sì vuole commutare <<tutto 
o niente» la corrente di collettore. 
In effetti, una tensione inversa suf¬ 
ficiente, applicata alla giunzione 
collettore/emettitore, può bloccare 
completamente la corrente di col¬ 


lettore. Dato che le regioni di emet¬ 
titore e di base hanno entrambe 
concentrazioni di portatori superio¬ 
ri a quelle della regione di colletto¬ 
re, la tensione inversa di rottura 
della giunzione di emettitore, in 
generale, è molto più debole di 
quella della giunzione di collettore, 
e viene rappreseli tata con il sim¬ 
bolo BVebo. 

CORRENTE MASSIMA 
DI COLLETTORE 

La corrente di collettore di un 
transistore, generalmente, non è li¬ 
mitata direttamente dalle caratteri¬ 
stiche del semiconduttore, ma, indi¬ 
rettamente, sia dalla potenza mas¬ 
sima che può essere dissipata dalla 
giunzione, sia dalla diminuzione 
del guadagno a forti densità di cor¬ 
rente dovute a effetti secondari. 

TEMPERATURA MASSIMA 
DELLA GIUNZIONE 
E DISSIPAZIONE 
DI POTENZA 

Si è visto precedentemente come 
la corrente di fuga di collettore au¬ 
menti con la temperatura. 

Quando la temperatura raggiun¬ 
ge un valore elevato, la corrente di 
fuga, dato che essa circola indipen¬ 
dentemente dal segnale d'ingresso, 
diviene talmente grande che il tran¬ 
sistore risulta pressoché inutilizza¬ 
bile. 

Con transistori al germanio que¬ 
sta temperatura limite è delLordìnè 
di 85''C, mentre è di 220^C con 
transistori al silicio (si tratta di 
temperature della giunzione di col¬ 
lettore) . Un transistore, in funzio¬ 
namento, dissipa una certa potenza, 
uguale al prodotto della caduta di 
potenziale della .giunzione per la 
corrente che la attraversa. Questa 
dissipazione di potenza corrisponde 
alLemissione di una certa quantità 
di calore, e quindi ad un aumento 
della temperatura di giunzione, L' 
aumento dì temperatura dipende 
dalla potenza e dalla velocità con 
la quale il calore emesso dalla giun¬ 
zione può essere evacuato attraver¬ 
so il transistore e il contenitore, per 
essere dissipato nelTatmosfera cir¬ 
costante. La facilità con la quale il 
calore viene evacuato è indicata con 
un numero che dipende dai mate- 
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caratteristiche tecniche 


Tensioni continue: da 1mV a 1000 V 
in quattro portate. 

Precisione: ± Q,5°h del vaio re letto 
±0,57o de ila portata ±1 digit, a 25 "'C. 
impedenza di ingresso: 10 MSÌ. 

Tramite apposito puntale esterno 
P 150/S è possibile estendere it campo 
di misura fino a 30 kV. 

Tensioni alternate: da 1 mV a 750 V 
efficaci in quattro portate; 

Precisone: ±l7o del valore letto 
±0,5% delia portata ±1 digit, a 25 "C. 
Impedenza di ingresso: 10 MH/tOO pF. 


Risposta di frequenza: entro i] ±2% 
da 20 Hz a 20 kHz. 

Correnti continue: da 1|rA a 2A in 
quattro portate; 

Precisione: ±0,57o del valore letto 
±0,5% della portata ±1 digit, a 25 “C. 
Caduta di tensione: IV, 

Applicando shunts » esterni forniti a 
richiesta è possibile estendere il cam¬ 
po di misura. 

Resistenze: da 1 a 1,999 Wìfl in 
quattro portate: 


Precisione: ±0,5% del valore letto 
±0,5% della portata ±1 digit, a 25‘'C. 

Tensione di prova: 1 V. 

Indicatori numerici: 3 più un indica¬ 
tore di fuori portata. 

Indicatori di polarità: automatico. 
Reiezione del rumore dì modo co¬ 
mune: SO dB. 

Reiezione del rumore dì modo serie: 

30 dB a 50 H± 

AIrmentazìone: 220 V±10°/c 50±60 Hz. 
Dìmensioni; 135x90x 200 mm. circa. 


SÌRUMEffri DI MISURA E DI CONTROUO aETTRONICI 
ELETTRONICA PROFESSIONALE 

Stahl'lmento e AmmlnIstruzione; 2tìp6B Peschiera 
SarrorrieQ - TJ àsti co poli (VlilBno] - ìelefonp; 
91_,5D:4a4/425/42B 
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VIDEO 

RISATE 



«! nuovi metodi d’alSenamen- 
to, amici sportivi, stanno ele¬ 
vando velocemente il livello 
del nostri astisti in vista del¬ 
le prossime Olimpiadi.. 





«...Se non andiamo errati, ci 
sembra un po’ di tempo che 
Il famoso maestro Trombini 
non sì esibisce per voi dai 
teleschermi... » 


corrente che la attraversa. Questa 
dissipazione di potenza corrisponde 
airemìssione di una certa quantità 
di calore, e quindi ad un aumento 
della temperatura di giunzione. L' 
aumento di temperatura dipende 
dalla potenza e dalla velocità con 
la quale il calore emesso dalla giun¬ 
zione può essere evacuato attraver¬ 
so il transistore e il contenitore, per 
essere dissipato neiratmosfera cir¬ 
costante, La facilità con la quale il 
calore viene evacuato è indicata con 
un numero che dipende dai mate¬ 
riali impiegati, ed in particolare dal¬ 
la loro «resistenza termicai^^, che 
indica come essi si oppongono al 
passaggio del calore. Quando un 
transistore entra in conduzione, la 
temperatura della giunzione aumen¬ 
ta fino a che la quantità di calore, 
prodotta per effetto joule al livello 
della giunzione e uguale alla quan¬ 
tità di calore evacuato, vale a dire 
fino a che viene raggiunto Tequili- 
brio termico. Alla giunzione di e- 
mettitore viene dissipata ugualmen¬ 
te una potenza relativamente debo¬ 
le, ma, solitamente, la cosa può es¬ 
sere ignorata, poiché la caduta di 
tensione emettitore/base è debole. 

La resistenza termica è molto sì¬ 
mile ad una resistenza elettrica. La 
resistenza elettrica d*un materiale 
indica il modo con cui lo stesso si 
oppone al passaggio deirelettricità, 
mentre la resistenza termica indica 
il modo in cui il materiale si oppone 
al passaggio del calore; per questa 
ragione un materiale avente una de¬ 
bole resistenza termica è un buon 
conduttore di calore. 

I materiali che sono buoni con¬ 
duttori di elettricità, in generale, so¬ 
no dei buoni conduttori termici e 
viceversa. Questo fatto semplifica 
notevolmente la concezione dei 
transistori; le connessioni elettriche, 
in effetti, possono contribuire alla 
evacuazione del calore svolgendo al 
tempo stesso molto bene il loro 
ruolo di conduttori elettrici. La re¬ 
sistenza termica totale di un tran¬ 
sistore viene generalmente data dal 
fabbricante sotto forma di aumento 
della temperatura di giunzione in 
rapporto alLambiente, diviso per la 
potenza dissipata- nel transistore. 
Questo dato, unitamente alla cono¬ 
scenza della temperatura massima 
della giunzione, permette di deter¬ 
minare la potenza massima che può 


dissipare il transistore ad una data 
temperatura. Sottraendo la tempe¬ 
ratura ambiente dalla tamperatura 
massima della giunzione, si ottiene 
Laumento massimo di temperatura 
tollerato e, dividendo per la resi¬ 
stenza termica indicata, si trova la 
potenza massima che il transistore 
può dissipare. 

Si supponga per esempio, per 
chiarire meglio, che un fabbricante 
indichi che la temperatura massima 
di giunzione d'un transistore al si¬ 
licio sia di 200"’C, e che la sua re¬ 
sistenza termica sia dì 0,45"’C/mW. 
La temperatura di giunzione potrà 
essere di ISO'^C al di sopra dì una 
temperatura ambiente di 20^C, e la 
dissipazione massima è uguale a 
ISO diviso per 0,45, ossìa 400 mW. 
Quando la temperatura ambiente 
viene elevata fino a tOC^C, per e- 
sempio, raumento di temperatura 
non potrà superare i lOO'^C, e la 
potenza massima sarà uguale a 100 
diviso per 0,45, ossìa 220 mW. E* 
assai frequente che tutte queste in¬ 
formazioni siano condensate dal 
fabbricante in una curva di dissi¬ 
pazione (fig. 9). 

T transistori destinati a dissipare 
delle potenze elevate sono costruiti 
in modo tale che la resistenza ter¬ 
mica, fra la giunzione e la superfi¬ 
cie esterna del contenitore sia mol¬ 
to debole; a tale scopo ì transistori 
vengono montati direttamente su 
un dissipatore, dotato sovente di a- 
lette. La resistenza termica totale è 
tanto più debole (e la dissipazione 
tanto più elevata) quanto più gran¬ 
de è il dissipatore. 

Queste note sulla potenza dissi¬ 
pata nella giunzione, e Laumeuto 
risultante di temperatura, vengono 
applicate in modo analogo al caso 
dei raddrizzatori a giunzione «p-n». 
Questi sono polarizzati in senso in¬ 
verso durante il semi-periodo ne¬ 
gativo ed in esso diretto durante il 
semi-periodo positivo delLonda che 
essi raddrizzano. In questo caso la 
potenza è dissipata pressoché esclu¬ 
sivamente durante il semi-periodo 
positivo, in cui una corrente eleva¬ 
ta circola nel senso diretto. La mas¬ 
sima corrente raddrizzata dipende 
quindi principalmente dalle carat¬ 
teristiche termiche del raddrizza¬ 
tore, 

(continua) 
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ANTIFURTO 
ELETTRONICO 
AD ULTRASUONI 

a cura di L. CASCIANINI 


Prescntìaino ai nostri lettori un an¬ 
tifurto elettronico che per sicurez¬ 
za di funzionamento e semplicità 
si è dimostrato il più valido mezzo 
di lotta contro Timperversare dei 
ladri. 

Il dispositivo sfrutta Teffetto Dop- 
pler ottenuto con onde ultrasonore. 


□ a necessità di difesa nei 
confronti dei ladri, pur¬ 
troppo sempre più nume¬ 
rosi, può essere risolta con modica 
spesa con un nuovo apparecchio e- 
lettronico di grande affidabilità pro¬ 
gettato, costruito in Italia dalla Phi¬ 
lips e distribuito in tutto il mondo 
Questo apparecchio (fig, 1), pri¬ 
mo di una serie di apparecchiature 
tutte destinate alla protezione e si¬ 
curezza, è soprattutto ^utilizzato 
nella protezione di negozi, apparta¬ 
menti e piccoli magazzini. 


PRINCIPIO 

DI FUNZIONAMENTO 

L'apparecchio lavora con onde 
ultrasonore (36 kHz) e pertanto 
non percepibili dairorecchio uma¬ 
no. L'apparecchio contiene due 
trasduttori aventi uno la funzione 
di stazione emittente di onde ultra¬ 
sonore, Taltro quella di stazione 
ricevente (fig. 2). Il fascio di onde 
ultrasonore (con frequenza di 36 
kHz nelTapparecchio normale LDH 
1100), copre una determinata zona 
che costituisce Farea protetta. La 
frequenza di queste onde non muta 
finché Tambiente protetto è in quie¬ 


te, mentre un movimento nelFam- 
biente provoca, per effetto Dop- 
pler, la variazione della frequenza 
e conseguentemente rallarme, 
L'apparecchio di cui in figura 3 
è riportato lo schema a blocchi è 


stato realizzato in modo da evitare, 
mediante appositi filtri, falsi allar¬ 
mi dovuti a brevissime perturbazio¬ 
ni o a piccoli spostamenti d’aria do¬ 
vuti al movimento di insetti o altro. 
Naturalmente, durante l'installazio- 



Pig. 1 - Uantifurto elettronico Philipp LHD 1100 visto dalla parie della pulsantiera 
a codice. 



Fig. 2 - Principio di funzionamento delVantifurto elettronico. Le onde ultrasonore 
generate dalPelemenio elettromeccanico (trasduttore) vengono capiate da un se¬ 
condo trasduttore che converte la pressione delle onde (energia meccanica) in 
energia elettrica. Introducendo nelParea proietta dei corpi in movimento si provoca 
una variazione della velocità di propagazione delle onde ultrasonore (effetto Dop¬ 
piar). Tali variazioni vengono rivelate dalVapparecchio che le trasforma in segnale 
d’allarme. 


MAGGIO 


1972 


789 


























F/g. J - Schema a blocchi deii'aniifurto elettronico Philips LI-ID fWOr Sono indicate le connessioni per due nnilà aggiuntive, 
per aUopariante esierno e per allarme supplementare. 


ne vi sono norme precise da seguire 
per il corretto impiego dell'antifur¬ 
to. 

La superfìcie proietta dalLunità 
LHD 1100 varia in funzione del 
tipo di ambiente: nei casi più sfavO“ 


revoli è comunque garantita la pro¬ 
tezione di 15 niL Nelle figg. 4, 5 
e 6 sono riportati alcuni esempi 
tipici d'installazione delLunità 
LDH ttOO con indicata Larea pro¬ 
tetta* 


L'unità LHD 1100, che chiamia¬ 
mo principale, può essere collegata 
ad una o due unità aggiuntive, tipo 
LHD 3000, che portano rispettiva¬ 
mente a 2 o 3 le zone protette. 

L'unità aggiuntiva LHD 3000 




Fìg. 4 - I Esempio dhnstallazione. In 
questo esempio, E installazione è fatta in 
modo che ['apparecchio prolegga la por¬ 
ta che va sul giardino e le porle per 
Eentrata e la cucina. 



Eìg. 5 - li - Esempio dhnstaliazione. 
In questo caso si tratta più o meno di 
protezione d'oggetto. Le scrivanie, la 
cassaforte e la finestra si trovano nella 
area protetta. 



Fig. 6 - III - Esempio d'installazione. In 
un piccolo ambiente, come l'esempio qui 
indicato, tutto il settore da proteggere 
viene saturato con vibrazioni delVaria 
ottenendo un'ottima protezione. 
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Pulsantiera per accensione q spegnimento 



Piastrina per connessione aJtoparianli 
Pulsante di CDntrolio 

Commutatore segnale d'allarme contmuo/intermittEntG 


Coperchio 


Y dell'alloggiamento pile 


iVTancipola per regolare il tempo di ritando dell'allarme 
Vile di chiusura del mobile 


(^Collegamento per le 

unità aggiuntive 


Connettore per 
accessori esterni 

Piastra di protezione 


Fig. 7 - Parte anteriore e posteriore deWantìjuno eleiironieo con Vìndicazione dei punii e dei coUegamenii di maggior 
interesse. 


protegge ua'area miniiTia di tO m- 
nella zona dove è posta. 

Risulta quindi chiaro che questi 
antifurto, funzionanti sul principio 
degli ultrasuoni, devono essere in¬ 
stallati in punti speciali ritenuti 
passaggi obbligati per il. ladro. 

La scelta di tre zone da protegge¬ 
re risolve la grande maggioranza 
dei problemi di difesa in abitazioni 
e negozi. 

Quando è necessario che l’im¬ 
pianto copra un numero maggiore 
di zone, ad esempio 6 zone diverse 
si possono utilizzare due gruppi di 
apparecchi, ciascuno composto da 
una unità principale e due seconda¬ 
rie, funzionanti però a frequenza 
diversa. 

E' infatti buona precauzione evi¬ 
tare falsi allarmi per interferenze 
fra due unità principali, falsi allar¬ 
mi che potrebbero essere causati 
anche dalla comune alimentazione. 

Mentre le unità normali funzio¬ 
nano alla frequenza di 36 kHz, le 
unità speciali per gli impianti più 
grandi, funzionano alla frequenza 
di 40 kHz. 

L'apparecchio funziona normal¬ 
mente alla tensione di rete, ma può 


CARATTERISTICHE TECNICHE 

Seinicoiiduttori : 

12 transistori 8 diodi 

1 diodo controllo SCR 

Tensione di rete ; 

; 220/240 V 

può essere adattato per 110/220 

Alimentazione in c.c. 

: 12 V 

Potenza assorbita 

: 4,5 W durante Pallarnie 

0,5 W durante l'attesa 

Sistema 

Rivelatore onde ultrasonore (36 kHz) 

Area protetta 

15 con unità aggiuntive: 35 

Ritardo d'accensione 

30 5 

Durata delLalIarme 

30 s seguito da ritorno automatico 
in posizione di attesa 

Allarme ritardalo : 

: regolatore fino a 15 s 

Potenza sonora 

: 1 W a 2000 Hz 
con altoparlante esterno 

1,4 W a 2000 Hz 

Pile 

5 X 1,5 V tipo R 14 

Mobile 

A.B*S, (resina antiurto termoresistente) 

Dimensioni 

80 X 268 X 120 mm 

Peso 

1,45 kg senza supporto e pile 

1,85 kg con supporlo e pile 

Accessori 

: Supporto per montaggio a muro 
con 12 posizioni diverse 

Connessioni per 

: 2 unità aggiuntive 

altoparlante esterno da 8 fi 
batterìa esterna da 12 V 

Comando per relè di potenza esterno 

0 unità relè box 
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IDL.AND 

IISIX E R M AXIO rvl A U 


VASTA GAMMA DI RICETRASMITTENTI PORTATILI, 
UNITA’ MOBILE - FISSA 


13-855 

5 W - 6 canali 


6 canali banda CB a lasii - 
Potenza d'ingresso: 5 W - AGC 
- 12 trans., 3 d-, 1 I.C. Limita¬ 
tore di disturbi e squeich - Ali¬ 
mentazione: 12-16 Ve.c. 


^ 13-795 
* 5 W - 23 canali 

23 canali controllati a quarzo - Banda CB - Poten¬ 
za di ingresso: 5 W - AGC ^ 17 trans., 3 d.^ 1 I.C. - 
Limitatore di disturbi e squeich - Alimentazione: 
12 Vcx. 


13-700 
1 W 2 canali 


2 canali banda CB 
controllati a. quar¬ 
zo - Potenza di 
Ingresso: 1 W - 
AGC - 12 trans., 1 
term*, 1 diodo - Li¬ 
mitatore di disturbi 
e squeich - Alimen¬ 
tazione 12 Vc.c. 


13-872 
5 W - 23 canali 


13-046 L 
Morse r 

Ricetrasmittente 
con dispositivo per 
segnaii MORSE - 
4 trans., 1 quarzo - 
Frequenza canale 
U (27.125) CB - 
Alimentazione: 9 V. 


23 Canali banda CB controllati 
a quarzo - Potenza d'ingresso: 
5 W - AGC - Delta Tuning . - 
P.A. - 20 trans.: 11 d., 1 [.C. - 
Alimentazione: 12-16 Ve.c. 


Agente Generale per Tltalia r 



. .,,1 1 ^ - - Jr ^ 

Cars.o Italia, 13 - 20122 MILANO - Via Rugabella, 21 
Tel. 873.540 - 873.541 - 861.478 - 861.648 


Succursale: Vìa Tommaso Grossi, 10 - 20121 MILANO - Tel. 879.B59 


essere anche alimentato da una bat¬ 
teria di accumulatori 12 V, L'ac¬ 
censione delLunità LHD tlOO è 
fatta per mezzo di apposita pulsan¬ 
tiera a codice che permette 65 pos¬ 
sibilità diverse (fig, 7), 

11 codice di accensione può esse¬ 
re cambiato a piacimento. Occorre 
ricordare che gli stessi pulsanti pre¬ 
muti per Taccensione devono esse¬ 
re premuti anche per lo spegnimen¬ 
to delLapparecchio. 

Se Tutilizzatore lo desidera, il 
comando dell'antifurto può essere 
effettuato anche a distanza. 

Ad accensione avvenuta l'appa¬ 
recchio non funziona per circa 30 
secondi: il tempo per l'utìlizzatore 
di uscire dalla zona protetta senza 
far scattare Tallarme, L'apparec¬ 
chio è munito di una manopola 
che consente di ritardare a piaci¬ 
mento l'allarme da 2 a 15 s. Questo 
ritardo permette airutilizzatore di 
rientrare e spegnere rapparecchio 
con la combinazione scelta, senza 
far scattare l'allarme. E' sempre 
consigliabile un ritardo di 4-5 s. 

L'allarme è dato da un altopar¬ 
lante incorporato neirapparecchio 
LHD 1100: l'altoparlante emette 
una nota acuta e fastidiosa. Si può 
alimentare un secondo altoparlante 
in ambiente diverso, eliminando, 
se desiderato, l'altoparlante prima¬ 
rio. Quando il segnale acustico e- 
messo dall'apparecchio non fosse ri¬ 
tenuto sufficiente, è possibile ali¬ 
mentare tramite un relè di potenza 
una sirena esterna e opportuni se¬ 
gnali ottici. 

Uno speciale contatto permette 
di portare l'allarme a distanza: un 
ladro non può pertanto essere sicu¬ 
ro neppure in una località isolata. 

Tutti questi dispositivi sono in 
vendita nelle sedi della GBC, 


PRESTEL 1972 

in distribuzione il nuovissi¬ 
mo catalogo «Amplificatori Acces¬ 
sori Strumenti TV 1972» della 
PresfeL 

Ampiamente illustrato e sapien¬ 
temente corredato da dati tecnici, 
costituisce un valido aiuto a chi 
deve acquistare ed impiegare il 
prodotto. 

Richiedetelo alia Prestel s.r,L 
C.so Sempione, 4S - 20154 Milano. 

Vi sarà inviato gratuitamente, 
se citerete il nome di questa ri¬ 
vista. 
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di P. SOATI 



RADIOAMATORI 

Il Regolamento delle Radiocomunicazioni al capi¬ 
tolo X, articolo 41, ai numeri 1563, 1564 e 1565 pre¬ 
cisa quanto segue: 

1563 - Tutte le persone che manovrino apparecchia¬ 
ture dì radioamatore debbono aver provato che sanno 
effettuare la trasmissione manuale corretta e la rice¬ 
zione auditiva corretta di testi in segnali Morse, Però 
le amministrazioni interessate possono non esigere Pap- 
plicazìone di questa prescrizione quando si tratta di 
stazioni che usino esclusivamente delle frequenze su¬ 
periori ai 144 MHz, 

1564 “ Le amministrazioni .prenderanno le misure 
che giudicheranno necessarie per accertarsi delle atti¬ 
tudini tecniche di tutte le persone che debbano mano¬ 
vrare stazioni di radioamatore, 

1565 - La potenza massima delle stazioni radioama¬ 
tore sarà fissata dalle amministrazioni interessate, te¬ 
nendo conto delle attitudini tecniche degli operatori e 
delle condizioni in cui queste stazioni dovranno fun¬ 
zionare. 

Le gamme destinate ai radioamatori con frequenza 
superiore ai 144 MHz- sono le seguenti: 144 -h 146 
MHz; 430 -- 440 MHz; 1215 1300 MHz; 2300 

2450 MHz; 5470 ^5850 MHz; 10 10,5 GHz; 

21—22 GHz (che sarà portata a 24 -r 26 GHz). 


RADIODIFFUSIONE 

(stazidui gamma Ì5l00 13450 kHz) 

,15100: Saint Georges lOB, URSS, 15105: URSS, 
Yamata J, Limassol CYP, Rio de Janeiro B, London 
G, Delhi IND, Ascension ASC, Horby S, 15110: 
URSS, Quito EQA, Okinawa RYU, Wellington NZL, 
Pei Ping CHN, Filippine PHL; 15115: URSS, Pei 
Ring CHN, Dakar SEN, Djeddah ARS, Europa Radio 


D/POR/USA, Guiraca B, Berlin D/RD; 15120: 
URSS, Paris F, C. Vaticano CVA, Colombo CLN; 
15125 Europa Radio D/POR/USA; Berlin D/RD, Tai- 
pei TWN* Teheran IRN; 15130: R. Liberation 
D/E/USA; Berlin D/RD; URSS, New York USA, 



Fig. 1 - Trasmettitore SSB/AM per ser\}izi aerei, marittimi e 
fissi neUa gamma 2000 ^ 22000 kHz, reaiizzato dalla AERO- 
COM - Miami Fio. Potenza di uscita per sviluppo continuativo 
5 kW, : 
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Monrovia LBR, Noblejas E; 15135: Paris F, San 
Paulo B, Yamata E Cairo EGY, Delhi IND; 15140 
URSS, London G, Shepparton AUS, 15145 Berlin 
D/RD, Recife B, Wien AUT, Europa Radio D/POR/ 
USA, Bamako MLl; 15150: URSS, Djeddah ARS, 
Pyongyang KRE, 15155: La Habana CUB, Paris F, 
Horby S, Johannesburg AFS, Poro PHL, Suwon KOR; 
15160: URSS, Greenville USA, Budapest HNG, Pa^ 
ris F, Ankara TUR, Rodos GRC; 15165: Pei Ping 
CHN, Fortaleza B, Kobenhavn DNK, Addis Ababa 
ETH, Damascus SYR; 15170: Papeete OCE, Sheppar¬ 
ton AUS, Europa Radio USA, Tanger MRC, Amman 
SYR, URSS, Ondurman SDN; 15175 Frederikstad 
NOR, URSS, Johannesburg AFS, Cairo EGY, Filippi¬ 
ne PHL; 15180: URSS, London G, Ascension ASC, 
Lyndhurst AUS, Cairo EGY, Lopik HOL, Greenville 
USA; 15185: Lagos NIG, URSS, Paris F, Pori FNL, 
Tinang PHL, Delhi ÌND; 15190: Pei Ping CHN, 
URSS. Sackville CAN. Julich D/RF, Brazzaville CGO, 



Frg. 2 - Un versatile ricevitore che consente Vascolto del 
broadcasting delle gamme marittime e di quelle dei radioama¬ 
tori: Il SONY CRF 150. Completamente transistorizzata, dop¬ 
pia conversione, 13 gamme d^onda. 

Delhi INO, Habana CUB,,. Rio de Janeiro B; 15195: 
URSS, Pei Ping CHN, Quito EQQ, London G, Yama¬ 
ta J, Tanger MRC, Ankara TUR, Yamata J; 15200: 
URSS, Greenville USA, Johannesburg AFS, Rio de 
Janeiro B, London G, Pei Ping CHN; 15205: Delhi 
IND, Greenville USA, Tanger MRC, Delhi TND; 
15210: URSS, Wien AUT, C. Vaticano CVA, Poro 
PHL; 15215: Europa Radio D/POR/USA, Boston 
USA, Waiszawa POL; URSS; 15220: URSS, Lopik 
HOL, Addis Ababa ETH, Bonaire ATN, Shepparton 
AUS, Pei Ping CHN; 15225: Bahia B, Greenville USA, 
lulich D/RF, Taipei TWN, Melo URG; 15230: Djed¬ 
dah ARS, URSS, Colombo CLN, La Habana CUB, 
Melbourne AUS; 15235: Ascension ASC, Manila PHL, 
Limassol CYP, London G, Delhi IND, Yamata J; 
15240: URSS, Shepparton AUS, Berlin D/RD, Horby 
S, Beograd YUG, Pei Ping CHN, Praha TCH, Kuwait 


KWT; 15245: Paris F, Johannesbur AFS, URSS, Tan¬ 
ger MRC, Julich D/RF, Noblejas E, Greenville, Bel- 
mont USA, Marajoara B, Djeddah ARS, Paris F, Thes- 
saloniki GRC; 15250: Bucuresti ROU, Berlin D/RD, 
Johannesburg AFS, Sliepparton AUS, Dixon USA; 
15255: URSS, Bruxelles BEL, Bonaire ANT, Pei Ping 
CHN, C. Vaticano CVA; 15260: Seychelles SEY, 
Ascension ASC, Cairo EGY, Yamata J, URSS, Lon¬ 
don G, Limassol CYP; 15265: URSS, Kinsaha CGO, 
Kabul AFG, Rio de Janeiro B; 15270: Kabul AEG, 
URSS, Greenville USA, Berlin D/RD, Tanger MRC, 
Damascus SYR; 15275: Julicb D/RF, URSS, Bonaire 
ANT, Delhi IND, Montevideo URG; 15280: Kajang 
MLA, URSS, Greenville USA, MisEiung TWN, Djed¬ 
dah ARRS, Port au Prince HTl. (segue). 


EMISSIONI DAL BANGLADESH 

In Italia sono state ascoltate con intensità variabile 
alcune stazioni del Bangladesh sulle seguenti frequen- 
que: 4925, 7260, 5855, 9850/9855, 4915, 7095, 
15520/15525,9440 kHz. 

La stazione su 7095 kHz è stata udita alle ore 0300 
(ora italiana) quella su 15520 kHz alle ore 1300. Le 
altre nelle ore pomeridiane e serali- 

L'annuncio è il seguente: «You are tuned to thè gene 
ral overseas Service of radio Bangladesh». 

Fra le ore 2000 e le 2045 è udibile saltuariamente 
sulla frequenza di 7300 kHz, una stazione clandestina 
greca che annuncia «radiofonikos stathmos i foni tis 
alithias». 


RADIOCOMUNICAZIONI 

Sono certamente poche le persone che sì interessano 
di servizi di radiocomunicazioni, sia per scopi profes¬ 
sionali sia per diletto, che sono a conoscenza che nei 
servizi radiomarittimi l'indicazione delle gamme di fre¬ 
quenza e delle classi di emissione viene indicata per 
mezzo di lettere- Citiamo le principali: 


Radiotelegrafìa 

W “ HO ^ 150 kHz 
X 405 -f 535 kHz 

Y === 1605 4- 3800 kHz 
Z == 4000 ^ 25110 kHz 


Radiotelefonìa 

T = 1605 -^ 4000 kHz 
li = 4000 -r- 23000 kHz 
V = 156 4- 174 MHz 
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CRONISTORIA 
REGISTRATORE 
VIDEO 


seconda parte di Domenico SERAFINI 


e prime Lrasiniiijsioni tele¬ 
visive vere e proprie iiico- 
ininciarono praticamente 
verso il 1923, dopo, cioè, che lo 
scienziato russo Vladimir Zwory- 
kin, sotto la spinta del fondatore 
deirRCA, Sarnoff, inventò ricono- 
scopio. 

Erano trascorsi appena dieci an¬ 
ni dalle prime pubbliche teletra¬ 
smissioni (negli USA avvennero nel 
1930) che già si sentiva la neces¬ 
sità di poter disporre di un espe¬ 
diente più dinamico della cinepresa, 
più pratico della pellicola cinemato¬ 
grafica c più economico ed efficiente 
del proiettore, 

A quei tempi, come abbiamo 
scritto nella precedente puntata, 
c'era già la registrazione audio¬ 
magnetica, inventata da Valdmar 
Poulsen nel 1900* 

Circa 27 anni dopo la messa a 
punto del rudimentale' «Telegrafo- 
no», da parte delTingegnere danese; 
Tohn L. Baird già stava pensando 
al modo di poter registrare non solo 
segnali audio, ma addirittura infor¬ 
mazioni video. 

Ritornando verso gli anni 40 ri¬ 
troviamo magnetofoni abbastanza 
sviluppati, non necessariamente HI- 
FI, comunque molto promettenti, 
tanto promettenti che alcune case 
elettroniche cominciano a prendere 
sul serio la possibilità di poter im¬ 
magazzinare informazioni video su 
di un nastro magnetico* 

Le possibilità d'impiego di un ta¬ 
le espediente potevano essere innu¬ 
merevoli, infatti avrebbe risolto il 
problema dei fusi orari (molto sen¬ 
tito negli USA dalle reti televisive). 


avrebbe tagliato i costi di produzio¬ 
ne e avrebbe potuto anche dare 
l'avvio a nuove e cospicue attività 
come la TV a circuito chiuso 
(TVCC), la TV a pagamento 
(CATV o Cable TV) e dare Tincen- 
tivo alla costruzione di apparecchia¬ 
ture TV complementari (cassette vi¬ 
deo) e processi di informazione au¬ 
tomatici (archivi, calcolatori ecc). 

Ha cosi inizio la gara fra le mag¬ 
giori case interessate al nuovo si¬ 
stema; in prima linea troviamo 
TRCA e la Crosby Enterprises, se¬ 
guono la VERA inglese e la DES- 
SAN giapponese. 

Purtroppo la partenza è data a 
colpi di mortai: inizia infatti la 


Seconda Guerra Mondiale e quindi 
tutti i progetti e gli studi intrapresi 
vengono rimandati. Nei primi mesi 
del 1950 (probabilmente anche pri¬ 
ma) , si riprendono i tentativi per 
dare una forma al Video-Registra¬ 
tore. 

La tensione sul mercato era forte 
TRCA da poco aveva annunciato 
un registratore video magnetico per 
informazioni cromatiche il cui na¬ 
stro doveva viaggiare ad una velo¬ 
cità pazzesca. 

La Crosby Enterprises, lavoran¬ 
do su di un magnetofono Ampex, 
aveva sviluppato una specie di si¬ 
stema monocromatico con nastri di 
2,5 mm. 


Il fondatore dcirAm¬ 
pex Alex M. PoniatofJ 
con Harold Und- 

itay. 
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L ingegnere Ha- 
rold Lmdasay con 
un regi strafare 
Ampex. 



[I primo Registra¬ 
tore Video Magne¬ 
tico apparso in 
commercio nel '57 
e vincitore dei- 
VEmmy. il suo co¬ 
sto si aggirava in¬ 
forno ai 50 milioni 
di lire. 



Versione del «Te- 
lecam» elaborata 
dal NEVC. 
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La tecnica usata era quella im¬ 
piega La nei niagneLofoni, cioè con 
«registrazione longitudinale». 

Con tale metodo il nastro doveva 
muoversi ad una velocità di oltre 
25 m/sec ottenendo un responso 
dì appena 1,5 MHz, e ciò, natural¬ 
mente, causava una riproduzione 
scadente, di breve durata e costosa. 
Ne] frattempo l'Ampex (fondata 
nel 1944 da Alexander M, Poiiia- 
toff, da cui ne derivano le iniziali 
AMP, ex sta per «excellence»), u- 
scita rinforzata dalla guerra e rino¬ 
mata nel campo delle registrazioni 
audio magnetiche, tenta la scalata. 
Una riunione al vertice ed il proget¬ 
to viene autorizzato nel Dicembre 
del 1951. Tutto M piano definito 
«top secret» è nelle mani di Charles 
Ginsbtirg. Gli studi si centrano so¬ 
prattutto su di un sistema a «testina 
rotante» trascurando parzialmente 
il sistema tradizionale (registrazio¬ 
ne longitudinale). 

Per ottenere un decente responso 
di 2,5 MHz il nastro si doveva muo¬ 
vere ad una velocità di 75 cm/sec, 
mentre la velocità relativa tra testi¬ 
na e nastro doveva essere di almeno 
62 m/sec, I calcoli erano esatti, 
bisognava scegliere un sistema di re¬ 
gistrazione adatto a tale tecnica; la 
scelta era imbarazzante, comunque 
si preferì la cosiddetta scansione 
«arcuata» a quella Lrasversale o eli¬ 
coidale. 

Quella che allora sembrava una 
scelta logica e razionale impiegava 
tre testine di registrazione montate 
su di un tamburo ed un nastro ma¬ 
gnetico di 2,5 cm di larghezza. 

NelPottobrc del 1952 è possibile 
assistere alla visione della prima 
«quasi riconoscibile» immagine re¬ 
gistrata, il risultato non è molto 
buono comunque è sufficiente a 
mantenere renlusiasnio tra i «ca¬ 
poccioni» ì quali danno LOK alla 
costruzione di un secondo proto¬ 
tipo. 

L'apparecchio viene completato 
ne] marzo dell’anno seguente. 

Con il nuovo prototipo, che mo¬ 
dulava il segnale video in ampiezza 
(la polarizzazione alternata veniva 
modulata dall'informazione vìdeo) , 
L quadri erano meglio discernibili 
ma così pieni di imperfezioni che 
la direzione esasperata mette in di¬ 
sparte il progetto. Naturalmente 
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ridea non è morta, la fiamma viene 
alimentata dal tenace Ginsburg che 
in un modo o nel l'altro riesce sem¬ 
pre a racimolare piccoli fondi. 

Dopo un periodo di tira-e-molla 
il progetto viene <a*i spolverato» 
(unìcialmente era in archivia), sia¬ 
mo nel 1954. A questo punto però 
cominciano a far le cose in grande, 
evidentemente qualcosa di grosso 
bolle in pentola. Per incominciare, 
il team si arricchisce di cinque e- 
sperti. 

Charies Anderson (telecomimica- 
zioni), Ray Dolby (montaggio), 
Shelby Henderson (consulenza tec¬ 
nica) , Alex Maxer (meccanica) e 
Fred Pfost (specialista delle regi¬ 
strazioni magnetiche), 

L'equipe ruota intorno a due uo¬ 
mini chiave: Fred Pfost e Ray Dol- 
hy^ 

Freddie» Pfosi anni 22 Ingegne¬ 
re elettronico, il 4 Febbraio 1952, 
dopo soli due giorni dagli esami 
finali alPUniversa della California, 
viene reclutato dalla Ampex. In 
poco più di due anni diventa una 
autorità nel campo delle testine ma¬ 
gnetiche. Nel 1954 c chiamalo a far 
parte della formazione «top secret», 
è sotto la sua direzione che le allora 
rozze testine per la registrazione tra¬ 
sversale vengono trasformate sino 
a prendere Fattuale fisionomia. 

Ray Dolby anni 19, studente di 
ingegneria elettronica ed impiegato 
a «mezza giornata» dalla Ampex 
dal 1952. Nel 1954, a soli 20 anni, 
viene chiamato ad arricchire la for¬ 
mazione Ginsburg. 

La sua cooperazione si rivelerà 
decisiva per lo sviluppo del primo 
registratore video magnetico vera¬ 
mente efficiente. 

Con il passare del tempo visto il 
veloce progredire degli esperimenti 
i dirigenti accordano al progetto la 
priorità assoluta. 

11 traguardo non può essere lon¬ 
tano, arriva il 14 Aprile 1956. 

L'euforia è generale, abbracci, 
baci e strette di mano dei tecnici, i 
dirìgenti si strofinano le mani, il lo¬ 
ro fiuto da «tartufai» non li aveva 
ingannati. 

Alla prima dimostrazione parte¬ 
cipano 30 «fidatissimi» impiegati 
della azienda, il gruppo, silenzioso e 
diffidente, cambia iinmediatamente 
opinione, appena sul monitore ap- 
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Aprile 1965 
L'Afnpex introdu¬ 
ce un RVM per 
soli 2 milioni di li¬ 
re per Vindustria 
TVCC. Impiega 
nastri di 6,2> mm 
ad una ce lodi ù dì 
2,5 m/sec per una 
durata di 23 min. 
La larghezza dì 
banda si aggira in¬ 
torno a 1.5 MHz. 



pare la prima sequenza di un pro¬ 
gramma registralo in loco. 

Nelle settimane seguenti FAinpex 
diventa meta d'alte personalità deb 
Findustria televisiva; Williain Lod¬ 
ge della CBS, Frank Mark della 
ABC, Sir Harold Bishon della BBC 
inglese per citare qualche nome. 

Ogni visitatore veniva invitato 
da solo e doveva giurare di mante¬ 
nere il segreto. 

Il sistema del momento era i[ 
Mark III con incisione tra,sversa!c 
ed uso della modulazione FM invece 
di quella d'ampiezza. Tale tecnica 
si basava su di un disco girevole 
su cui venivano montate quattro te¬ 
stine le quali venivano fatte ruotare 
velocemente sul nastro con un'an¬ 
golazione di 90 gradi rispetto alla 
direzione del nastro. In tale manie¬ 
ra la velocità tra il nastro ed una 
testina si aggirava intorno ai 38 
m/sec, più che sufficienti per un re¬ 
sponso di 5 MfTz. Il nastro magne¬ 
tico doveva necessariamente essere 
di 5 cm e si muoveva ad ima velo¬ 
cità di 37 (o 18) cm/sec. 

Lo stesso anno un altro prototipo, 
il mark IV, più efficiente e sofisti¬ 
cato del precedente, venne ufficial¬ 
mente introdotto a Chicago alFan- 
nuale convegno dei «broadcasters» 
(NAB). 

Il successo fu strepitoso, gli uf- 



Ottobre 1966 ■ La ìl'f istituto di Ricer 
r!w annuncia un RVM per soli 510 mila 
lire, n nastro si muove ad una velocità 
di 5 m/sec su di una testina ftssa. 



Il sistema Vìdevplaver con Vkìeocasseite 
delia SONY. 
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La foto ìiht^im il modello AMPEX AVR~L 


fid deir Ani pex si videro piovere 
addosso ordinazioni per oltre 2 mi¬ 
liardi e mezzo di lire. 

Un altro prototipo, il VRX-1000 
fu subito ceduto alla CBS per chea 
62 milioni di lire. 

Alle ore 18 del 30 novembre del 
1956 dagli studi televisivi della 
CBS a Los Angeles per la prima 
volta nella storia delle comunicazio¬ 
ni venne trasmesso un programma 
precedentemente registrato a Holly¬ 
wood e messo in onda a New York; 
si trattava del «Notiziario con Doug 
Edward 

L'apparecchio, praticamente arti¬ 
gianale non permetteva la intercam¬ 
biabilità dei nastri nemmeno tra gli 
stessi modelli; in altre parole un 
progr amm a reg i s t ra to c o n V app are c- 
chio acquistalo dalla CBS non po¬ 
teva essere programmato su quello 
della ABC. 

In più; per ogni bobina di nastro 
magnetico occorrevano una serie di 
specifiche testine. 

Naturalmente questi erano difetti 
da eliminare, il compito, questa 
volta, tocca ad un alto funzionario 
ring. Kurt Machein che nei primi 
mesi del 1957 termina il VR-1000 
un gioiello della tecnica. 


Seppur la «testina rotante» era 
stata universalmente accettata dalla 
industria, tra gli ingegneri vi erano 
disaccordi o meglio interpretazioni 
diverse. Uno dei tecnici che aveva 
contribuito allo sviluppo del siste¬ 
ma uflìcialc, Alex Maxey decide di 
proseguire per proprio conto su dì 
un sistema che utilizzi nastri di 
10 cm scanditi, però, da una sola 
testina magnetica. 

Detto apparecchio, scherzosa¬ 
mente definito «The one-headed 
hoo-ha» ha dato Lavvio ai moderni 
registratoii-video elicoidali. 

Ritorniamo al nostro VR-1000. 

Come detto fu ultimato nei primi 
mesi del 1957, nel marzo dello stes¬ 
so anno vinse «L'Emmy» delLac- 
cademia della scienza ed arte tele¬ 
visiva. 

A novembre fu venduto il primo 
esemplare ad una ditta a Seattle 
nello Oregon, la King-TV. 

Gli eventi si susseguono a ritmo 
incalzante. 

NelLapHIe 1958 la realizzazione 
del primo efficiente vìdeo-registrato- 
re cromatico. 

Nel 1959, ERGA sotto la licenza 
Ampex inizia la costruzione di vi¬ 
deo-registratori. 


Gli anni 60 si aprono con una 
serie di importanti accorgimenti, 
per prima cosa si perfeziona il co¬ 
siddetto «videotape editing» (o 
montaggio) senza tagliare il na¬ 
stro. 

NelEagosto del 1960 la GE an¬ 
nuncia uno speciale tipo di nastro 
di soli 2,5 mm capace di immagaz¬ 
zinare quadri TV a 12,5 cm/sec 
(tipo EVR). 

In seguito (1962) compaiono i 
primi registratori a scansione elicoi¬ 
dale costruiti dal r Ampex, dalla 
Mach-Tronics, dalla Sony c dalla 
Dage. 

Questo nuovo sistema riduceva il 
costo delLapparato in quanto face¬ 
va impiego di una sola testina ma¬ 
gnetica J^o al massimo due) e per¬ 
metteva Buso di nastri di soli 6 mm 
alla ridotta velocità di soli 9,4 cm/ 
sec (con notevole economia di na¬ 
stro) , conservando un soddisfa¬ 
cente responso. Il prezzo di tali ap¬ 
parecchi oscillava tra i 6 e i 9 mi¬ 
lioni di lire. 

Sempre nel 1962 la Nottinghan 
Electronic Valve Co. inglese (NE 
VC) sviluppa il primo video regi¬ 
stratore (Telecam) per uso dome¬ 
stico, il suo costo sì aggirava intor¬ 
no alle 82.000 lire. 

11 nastro magnetico di 6,4 mm si 
muoveva ad una velocità di 3 m/ 
sec, Tapparecchio poteva contene¬ 
re uno spettacolo di b/n di 30 mi¬ 
nuti, la larghezza di banda era di 
oltre 2 MEFz. 

Questo tipo di RVM non è mai 
stato messo in commercio a causa 
di alcune deficienze che ne avreb¬ 
bero impedito la costruzione in 
serie. 

Verso il 1964 si fa strada una 
nuova generazione di video-registra¬ 
to ri, la cosiddetta «seconda genera¬ 
zione» con il VR-2000 delEAmpex 
che migliora la qualità del colore 
e permette la duplicazione del na¬ 
stro registrato. 

Nel frattempo il rapido sviluppo 
della TVC richiedeva con insisten¬ 
za registratori video economici, di 
facile operazione e semplice manu¬ 
tenzione. 

Nel 1965 queste domande ven¬ 
gono soddisfatte con una serie di 
appaiati ad un prezzo medio dì un 
milione dì lire (la Sony immette sul 
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VR Ì200B della AMPEX. 


mercato un tipo di RVM, il TVC- 
2010 di sole 620 mila lire). 

Il campo della video-registrazio¬ 
ne si è praticamente aperto alla 
massa dei consumatori^ un impor¬ 
tante passo è stato Fatto, ci si avvia 
ora verso i registratori vìdeo a cas¬ 
setta, 

11 marzo 1967 segna un nuovo 
capitolo nella storia delle trasmise 
sioni TV, TAmpex annuncia lo svi¬ 
luppo di un espediente capace di 
dare «Tinstant replay» a rallentato- 
re 0 con quadri fermi, si tratta del 
registratore video a disco HS-lOO 
che viene comperato immediata¬ 
mente dalla ABC e impiegato, per 
la prima volta, il 18 marzo dello 
stesso anno durante la ripresa del 
campionato mondiale dì sci nel Co¬ 
lorado. 

Sebbene, registratori video ali¬ 
mentati a batteria esistessero da un 
paio dì anni, un apparato comple¬ 
tamente transistorizzato, veramente 
portatile ed economico, fu introdot¬ 
to solo nel giugno del 1967 dalla 
Sony. 

11 18 novembre 1969 di nuovo 
la Sony annuncia il primo videore¬ 
gistratore a cassetta intenzionalmen¬ 
te dedicato alTuso domestico, 

E così la «Videocassetta» fa la 
sua comparsa, il suo prezzo si ag¬ 
gira intorno alle 12.000 lire, men¬ 
tre il giranastri o «Videoplayer» co¬ 
sta circa 200.000 lire, con un acces¬ 
sorio di sole 50 mila lire è anche 
possibile registrare programmi tele- 
trasmessi. 

Per Tindustria RVM il 70 si 
apre alTinsegna della tecnologia più 
avanzata, infatti viene introdotta 
sul mercato la «terza generazione» 
di video-registratori ad integrazione 
circuitale. 

Marzo TRCA e PAmpex pubbli¬ 
cizzano le loro cassette. 

Aprile rAmpex annuncia il suo 
AVR-1 completamente automatico 
che con un semplice pulsante con¬ 
sente la conversione NTSC in PAL 
0 SECAM. 

Tale apparato può ospitare 25 
cassette con programmi da 10 sec a 
6 min. 

Giugno. La 3M, DuPont e TAm- 
pex sviluppano, un duplicatore di 
programmi registrati, sul principio 
della «stampa», in altre parole su 


di un nastro maestro «negativo» si 
possono «stampare» sino a 5 nastri 
alla volta, 

Settembre. L'Ampex presenta il 
suo «Instavideo» per uso domesti¬ 
co ed industriale. L'apparecchio 
verrà costruito dalla Toameo negli 
USA e dalla Toshiba in Giappone. 

Il vecchio continente si risveglia 
al richiamo delle cassette video, 
TAsia esplode con una serie di cas¬ 
sette pre-registrare ed apparati gira¬ 
nastri per le medesime, si hanno di¬ 
mostrazióni della Matsushita, Ja- 
pan Victor Co., Toshiba, Sanyo, 
ecc. 

In poco più di 5 mesi 20 compa¬ 
gnie si succedono nella presenta¬ 
zione dei loro sistemi o apparecchi. 

Nessuno si rivela cotnpatibile con 
gli altri nonostante quasi tutti im¬ 
pieghino nastri da 12,7 mm di os¬ 
sido di ferro o biossido di cromo. 

I prezzi oscillano di poco, si ag¬ 
girano intorno alle 450.000 lire. 

Negli ultimi tempi quasi tutti i 
maggiori enti hanno avuto a che 
lare eoo apparecchi registratori vi¬ 
deo e tra questi anche la FCC, 
VEnte americano che controlla le 
comunicazioni radio. 


11 14 luglio del 1971 Lente ha 
posto ì registratori video a cassetta 
sotto «espediente TV di classe I» 
cioè sotto la categoria degli apparec¬ 
chi nòn iTasmettitori che comunque 
producono portanti a RF modula¬ 
te. La FCC, inoltre, ha imposto ai 
videoregistratori una uscita max di 
2000 pV efficaci su di un carico 
di 300 a. 

Un passo indietro. Nel 1970 la 
EIA giapponese (EIAJ) ha raggiun¬ 
to la standardizzazione di certi tipi 
di apparati RVM denominati «del 
tipo T». 

Facendo le somme in 15 anni si so¬ 
no spesi oltre 450 miliardi di lire 
in apparati RVM ed ì pron ostici 
per il futuro sono ancora più allet¬ 
tanti, difatti si conta di arrivare al¬ 
lo stesso traguardo in poco più di 4 
anni. 

Naturalmente oltre alFindustria 
Televisiva si devono aggiungere 
quella TVCC (didattica, medicina, 
industria, governo, ecc.) la quale 
dovrebbe assorbirne almeno il 38 
per cento, il CATV ( nei prossimi 
10 anni dovrebbe coprire il 25% 
degli Stati Uniti) con il 56% ed in¬ 
fine il piccolo amatore con il 6%. 
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UN MODO NUOVO 
PER CONOSCERE 
L’ELETTRONICA 
CON LE SCATOLE DI 
MONTAGGIO AMTRON 


ALIMENTATORI ^ APPARECCHIATURE B.F. ■ ACCESSORI PER STRUMENTI MUSICALI 
■ APPARECCHIATURE PER RADIOAMATORI, C.B. E RADIOCOMANDO - CARICA 
BATTERIE ■ LUCI PSICHEDELICHE - STRUMENTI ^ TRASMETTITORI FM ■ SINTONIZ¬ 
ZATORI ■ RADlO-TV 


GENERATORE DI SEGNALI AM 


AMPLIFICATORE D^ANTENNA AM-FM 

Questo amplificatore aperiodico è facilmente inseribile fra la li¬ 
nea di alimentazione di un'antenna ed un ricevitore AM-FM e 
consente di ampiificare i segnali in arrivo di debole intensità. 
Possibilità di collegamento a linee bilanciate o sbilanciate. Ali¬ 
mentazione: 9-^15 Vc.c. - Amplificazione: 20 dB fino a 20 MHz 
8 dB fino a 100 MHz, 3 dB fino a 210 MHz - Impedenza d'ingresso: 
50 300 il - Impedenza d'uscita: 50 -r 75 O. 

Prezzo netto imposto L, 2.S00 


Costituisce lo strumento base di ogni tecnico e, oltre ad essere 
impiegato per ['allineamento dei radioricevitori AM, consente di 
effettuare una vastissima gamma di misure. 

Tensione in uscita a RF: 100 mV - Gamma di frequenza: 400 
1600 kHz - Attenuatori: RF e BF a variazione continua - Modu¬ 
lazione: interna a 1 kFlz con profondità del 30% - Alimentazione: 
9 Vc.c. 

Prezzo netto imposto L. 9.900 


PREAMPLIFICATORE MICROFONICO 


Permette di aumentare il livello, in genere basso, che viene for¬ 
nito dai normali microfoni. L'apparecchio consente di pilotare 
direttamente qualsiasi amplificatore di potenza, in modo da ot¬ 
tenere una migliore resa e un basso rumore di fondo. Alimenta¬ 
zione 9 Vc.c. - Corrente assorbita: 5 inA - Guadagno a 1000 Hz: 
30 dB - Impedenza d’ingresso: 10 kn - impedenza d’uscita: 
1,5 kQ. 

Prezzo netto imposto L. 4.900 


RICEVITORE SUPERETERODINA C.B. 27 MHz 


Consente di ricevere i 23 canali della gamma C.B. Il ricevitore 
è previsto per l'inserimento dellamplifìcatore UK195 per lo 
ascolto diretto in altoparlante da 8 O. Presa per cuffia 2000 H o 
amplificatore UK535. Sintonia a varicap. 

Gamma di frequenza: 26,965 ^ 27,255 MHz - Uscita B.F.: 300 
mV - Sensibilità 1 uV a 6 dB di rapporto segnale/disturbo - 
Afimentazicne: 110 - 125 - 220 - 240 Ve.a. 

Prezzo netto imposto L, 20.500 

N.B. - Fornibile già montato (UK 367] at prezzo netto imposto 
di L. 26.500 


UK365 


UK275 


UK230 


UK455/C 


LE SCATOLE DI MONTAGGIO AMTRON SONO DISTRIBUITE IN ITALIA DALLA G.B.C. 















INTERESSANTI 
CIRCUITI 
PER LE VHP 


direniti 

per 

tiobbi»^ti 


GENERATORE 
DI RUMORE BIANCO 

Per la sintonia di un ricevitore 
talvolta è necessario un segnale di 
misura. Questo segnale deve esse^ 
re regolabile e deve superare la co¬ 
stanza del ricevitore del fattore 10, 
Purtroppo esistono degli apparec¬ 
chi di misura che soddisfano que¬ 
sta condizione ma il costo è molto 
elevato e generalmente inaccessibile 
ad un radioamatore. Un'ottima so¬ 
luzione è rappresentata dal genera¬ 
tore di rumore che emette un rumo¬ 
re bianco in un ampio spettro di fre¬ 
quenza. Con 11 semplice generatore 
di rumori qui descritto (figuia 1} 
può esseie controllato il campo di 
frequenza da circa 10 MHz fino a 
500 kHz. 11 livello di r,umore è u- 
guale in tutle le frequenze. Il diodo 
di rumore 1N23 qui utilizzato è un 
diodo mescolatore generalmente im¬ 
piegato negli apparati radar. 

Il suo funzionamento è il seguen¬ 
te: la tensione di esercizio da 5 a 

9 V giunge al diodo attraverso un 
milliamperometro da 0 a 1 mA ed 
il potenziometro da 10 La re¬ 
sistenza allo spinotto S0239 deve 
corrispondere al l'impedenza del ca¬ 
vo coassiale (in questo caso 60 H) 
La corrente trasversale che scorre 
attraverso il diodo è proporzionale 
alla potenza di rumore generata, 
Con questa disposizione può essere 
generata una figura di rumore da 
1 KTo a 20 KTo, Tramite il rego¬ 
latore RI, con il potenziometro PI 
completamenle ruotato, si regola 

10 strumento a fondo scala. 


Lista dei componenti 

Diodo 1N23 

Milliamperometro da 1 mA f.s. 
Potenziometro da 10 ki2 
tntorruttore unipolare 
Spinotto coassiale S0239 
Resistere da 56 il 
Potenziometro da 5 ki"! 
Condensatore da I nF 
2 pagliette £i saldatura 
Pinze a eoecodrillo 
Collegamento di batteria 
4 vili 5 X 10 con dado 
4 viti per custodia 


TRASMETTITORE MINIATURA 
PER LA BANDA 
RADIANTISTICA 2 m 

Con questo piccolo trasmettitore 
si può ottenere una potenza di alta 
frequenza di eirca 20-30 mW che 
consente di effettuare collegamenti 
radio superiori a 130 km* Questo 
trasmettitore che ha favorevolmen¬ 


te impressionato molti radioamato¬ 
ri esperti, permette di essere occul¬ 
tato in località impossibili e può es¬ 
sere usato anche come radiofaro. 

Nella costruzione ci sì è sforzali 
di riunire i componenti nello spazio 
piu ridotto possibile pur lasciandoli 
facilmente accessibili* 11 modulato¬ 
re previsto può essere utilizzato an¬ 
che come amplificatore del ricevi¬ 
tore, cosicché inserendo una secon¬ 
da piastra stampata con la parte di 
alta frequenza di un ricevitore FM 
è possibile realizzare un piccolo 
e completo rìcetrasmettitore. 

Il circuito 

In un piccolissimo trasmettitore, 
si deve scegliere la frequenza del 
quarzo possibilmente elevata onde 
risparmiare lo stadio moltiplicatore. 
Perciò è slato scelto un quarzo per 
72 MHz. (fig. 3), 



F/g. / - Schema elettrico di un semplice generatore di rumore bianco per il con¬ 
trollo delie frequenze comprese fra 10 MHz e 500 MHz. 
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Fig. 2 - Fotografia dei trasmettitore mi¬ 
niatura per la gamma dei 2 metr'u 


11 transistore oscillatore è colle¬ 
gato a base comune e viene sincro¬ 
nizzato sulla terza armonica. Dalla 
presa della bobina LI nel circuito 
di collettore, la tensione di alta fre¬ 
quenza da controreazionare giunge 
all’emettitore attraverso il quarzo* 


M punto esatto della presa viene sta¬ 
bilito con la messa in esercizio e 
cioè in modo tale che, netta rotazio¬ 
ne del trimmer C2, si manifesti il 
tipico comportamento di un osciL 
latore a quarzo. Le oscillazioni de¬ 
vono spegnersi, quando si supera 
il campo di sincronizzazione del 
quarzo. Se Loscillatore oscilla in 
tutta la gamma di frequenza tara- 
bile con il trimmer, bisogna sposta¬ 
re un poco la presa verso il termi¬ 
nale freddo della bobina. 

Alcune osservazioni devono es¬ 
sere fatte sul partitore di tensione. 
Non è sufficiente collegare la base 
alla tensione di esercizio tramite, 
per esempio un resìstere 2x30 kfl, 
poiché la condizione del punto di 


L 1 a,5spe0 L2 4&p30 



120Q 

Fig. 5 - Circuito elettrico del iranmeiutore miniatura per la gamma dei 2 m com¬ 
prendente il circuito modulatore. 



Fig. 4 - Circuito stampa¬ 
to del trasmettitore di cui 
alla figura 3. 


lavoro viene determinata anche dal 
comportamento termico del tratto 
emettitore-base. Per la stabilizzazio¬ 
ne della corrente di collettore la 
tensione di polarizzazione di base 
dovrebbe essere possibilmente fis¬ 
sa, cioè essere riportata attraverso 
un partitore di tensione a basso va¬ 
lore ohmmico. Tramite una resisten¬ 
za, inserita nel conduttore di emet¬ 
titore, si ha una efficacissima con¬ 
troreazione in corrente continua che 
rende la corrente di collettore am¬ 
piamente indipendente dalla tempe¬ 
ratura dei transistori* Con gli oscil¬ 
latori è, d’altra parte, necessario un 
ulteriore espediente circuitale. Non 
appena lo stadio oscilla, si stabilisce 
semplicemente una più elevata cor¬ 
rente di base che sposta il punto di 
lavoro verso un punto di corrente 
di collettore troppo elevata. 

Diminuendo la tensione di pola¬ 
rizzazione di base, si potrebbe agire 
in senso opposto a questo effetto 
ma allora il punto di lavoro si spo¬ 
sterebbe in un campo di pendenza 
troppo ridotta e verrebbe annulla¬ 
to Tinnesco sicuro del circuito* Una 
soluzione migliore è rappresentata 
dal resistore in serie R3 che limita 
la corrente oscillante* Si regola que¬ 
sto resistore in modo tale che non 
venga superata la dissipazione del 
collettore mentre i resistori del par¬ 
titore di tensione RI e R2 devono 
essere dimensionati in modo tale 
che, alLinserzione, Loscillatore o- 
scilli immediatamente. 

Valori superiori del resistore RI 
peggiorano la stabilità e portano 
facilmente ad oscillazioni bloccate 
come in un rivelatore a superrea- 
zione* 

11 mesa-transistore AFY 18, che 
fa parte dell’oscillatore, assicura un 
pilotaggio sufficientemente elevato 
per lo stadio finale e duplicatore. 
Tale transistore fornisce circa 20 
niW di potenza pilota* Se si eleva 
la tensione di esercizio sopra i 15 
V, bisogna munire il transistore di 
un dissipatore di calore ad alette* 

U transistore T2, che fa parte 
dello stadio duplicatore e finale, è 
collegato a base comune* Con ciò 
vengono evitati imprevedibili ac¬ 
coppiamenti tra circuito di ingres¬ 
so e circuito dì uscita. Inoltre la 
elevata impedenza di uscita smor¬ 
za solo trascurabilmente il circui¬ 
to di collettore. Poiché le impeden- 
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Fig. 5 - Disposizione dei componenii relativi a! irasnjetiUore di figura 3 sui circuito 
stampato. 


ze deirusdta deli'oscillatore e del- 
rìngresEo dello stadio finale sono 
airincirca uguali, è possibile uti¬ 
lizzare la stessa presa della bobina 
LI per la reazione attraverso il 
quarzo e per Laccoppiamento dello 
stadio duplicatore e finale. 

In questo ultimo stadio, il resi¬ 
stere Ré stabilisce il punto di la¬ 
vora, Nella ricerca del valore più 
idoneo, bisogna cercare un compro¬ 
messo* Valori inferiori danno una 
migliore stabilità termica ma un 
peggior rendimento per la duplica¬ 
zione* Nella ricerca del valore più 
indicato, si riduce il resistore R6 
fino a quando la potenza di uscita 
tende a diminuire* Con questa tara¬ 
tura, la corrente di emettitore do¬ 
vrebbe esattamente ammontare a 1 
mA. Nel campione deirapparato si 
ottenne questo idoneo punto di ta¬ 
ratura con un valore del resistere 
R6 di 2,2 kiì. I dati di avvolgimen¬ 
to della bobina di uscita, pure rea¬ 
lizzata con filo di rame argentato 
da 1 mm 0 avvolto in aria, sono 
indicati sullo schema elettrico. 

Per raccoppiamento delLantenna 
serve una sola spira. La potenza di 
trasmissione ricavabile di 30 mW, 
si ottiene con una tensione di bat¬ 
teria di 9 V, Se si eleva la tensione 
di alimentazione, la potenza di al¬ 
ta frequenza aumenta molto rapi¬ 
damente e raggiunge, a 15 V, il va¬ 
lore di circa 100 mW* 

Il modulatore non presenta alcu¬ 
na particolarità. Una certa atten¬ 
zione è richiesta dal trasformatore 
di uscita poiché esso ha due avvol¬ 
gimenti secondari,'Quello a valore 
ohmmico intermedio (200 ser¬ 
ve per la modulazione del trasmetti¬ 
tore, mentre ravvolgimento da 5 
serve per il collegamento ad un 
altoparlante, nel caso che l'ampli¬ 
ficatore debba essere utilizzato per 
impieghi di ricezione* Come micro¬ 
fono si adatta un tipo a bobina mo¬ 
bile a bassa impedenza o uno di 
quei piccolissimi altoparlanti che si 
trovano frequentemente nei radiori¬ 
cevitori giapponesi a transistori. 

La costruzione 

Quale piano di montaggio si u- 
tilizza un circuito stampato, con le 
dimensioni di 50x75 mm, illustrato 
in figura 4 in grandezza naturale. 
La posizione dei componenti è ri¬ 
cavabile dalla figura 5, Infine la fi¬ 
gura 2 mostra la vista d'insieme. 


CONVERTITORE 2 m 
A 4 TRANSISTORI 

Dati teenici 

Frequenza di ingresso: 144-146 MHz 

Fruscio di ingresso: 1,8 KTo 

Amplificazione di transito: 20 dB 

Frequenza di usdtat 28-30 MHz 

Alimentazione: 12 V 

Prima di procedere alla descri¬ 
zione del circuito, bisogna soffer¬ 
marsi un attimo sullo scopo di im¬ 
piego del convertitore. 

Questo tipo di convertitore si in¬ 
serisce, quasi esclusivamente, in ap¬ 
parati portatili* In tali apparati bi¬ 


sógna prestare attenzione che forti 
segnali in banda VHP e UHF (tra¬ 
smettitori televisivi) non provochi¬ 
no disturbi sotto forma dì modu¬ 
lazione incrociata o onde spurie* A 
tale scopo, la bobina di ingresso è 
realizzata come filtro di banda. 

Nello stadio di alta frequenza e 
nello stadio mescolatore sono stati 
impiegati i transistori per UHF AF 
259. Un ulteriore piccolo migliora¬ 
mento porterebbe Pinserzione del 
transistore AFY 37 nello stadio di 
ingresso. Questo transistore è, tut¬ 
tavia, sensibilmente più costoso del- 
LAF 239* 



+ 12V 


Fig. 6 - Schema elettrico del convertitore per la gamma 144 ^ 146 MHz, a quattro 
transistori. Uscita 28 ™ 30 MHz. 
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h'ig. 7 - Circuito utumpaio del convertitore di cui alla jig. 6. 



Fig. 9 - foiogrujiu del moni uggia ultimato reUitìvo al eonverin 
tare per la gamma 144 ^ J4& MHz. 


Lo schema elettrico è illustrato 
in figura 6- 

Funzionamento 

Ji segnale d'antenna giunge, tra¬ 
mite ima presa, alla bobina LI. Le 
bobine LI ed L2 formano un filtro 
di banda. Il transistore TI è adatta¬ 
to al circuito L2 tramile un parti¬ 
tore di tensione capacitivo. Nel col¬ 
lettore di questo transistore vi è 
un altro filtro costituito dalle bobi¬ 
ne L3 ed L4. Ad una presa delia bo¬ 
bina L4 è collegata la base del tran¬ 
sistore di mescolazione T2, attra¬ 
verso un condensaitore. Il segnale 


del rosei] latore a quarzo viene gene¬ 
rato da un transistore al silicio T3 e 
triplicato tramite un ulteriore tran¬ 
sistore al silicio T4, 

Anche per la frequenza ausibaria 
di quarzo di 116 MHz è previsto un 
filtro di banda. Il segnale del l'oscil¬ 
latore viene riportato alTemcttitore 
del transistore di meseolazione. 

Nel ramo di collettore di questo 
transistore è collegato un altro fil¬ 
tro di banda per la media frequen¬ 
za di 28-30 MHz. Attraverso un 
partitore di tensione capacitivo, il 
segnale di media frequenza può es¬ 
sere prelevato, a bassa impedenza, 


dal convertitore, il circuito stampa¬ 
to e la disposizione dei componenti 
sono visibili nelle figure 7 e 8 men¬ 
tre la figura 9 si riferisce alla foto¬ 
grafia del montaggio. 


Lista dei eompotienli 

RI = 1 kiì 

R2 ^ 47 kO 

R5 = 4,7 ka 

R4 =15 kQ 

R5 =1,8 ka 

R6 = 560 a 

R7 =10 kn 
R8 = 220 n 

R9 = 22 n 

RIO = 47 kn 

RII = 100 n 

R12 = 220 n 

CI = Trimmcr 4-20 pF 

C2 ™ TriTTitner 4-20 pF 

C3 = 41 pF 

C4 = 4,7 nF 

C5 = 4,7 iiF 

C6 = Trimmer 4-20 pF 

C7 = Trimmer 4-20 pF 

CS = 470 pF 

C9 = 4,7 nF 

CIO = 470 pF 

Cll = 22 pF 

C12 = 5 pF 

C13 = 22 pF 

Ci4 - 200 pF 

C15 = 4J nF 

CI6 = 22 pF 

C17 = SO pF 

CI8 = Trimmer 4-20 pF 

C19 = Trimmer 4-20 pF 

C20 = 4J nF 

1 Induttanza Philips 
1 Zoccolo per quarzo 
1 Quarzo 38,66 MHz 
TI = AF 259 

T2 = AF 239 

T5 = BF 167 

T4 ^ BP 167 



Fig. ^ - Disposizione dei componenti, retativi al convertitore di cui alia figura 6. 
sul circuito sUimpatOr 
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\A 

= 5 spire, fila di rame argentato 
0,6 mm 0 avvolte in aria ^ 
mm 0, presa ad una spira dal 
lato freddo. 

L2 

— 7 spiro, filo di rame argentalo 
0,6 mm 0 avvolte in aria 5 
mm 0. 

LS 

= 4 spire, filo di rame argentato 
0,6 mm 0 avvolte in aria 5 
mm 0. 

L4 

= 4 spire eome L3, presa a metà 
spira dal lato freddo 

L6 

16 spire, filo di rame laccalo 
0,4 mm 0 avvolte su supporto 
4 mm 0, eoi nucleo FCF U2 

L6 

= come L5 

L7 

= 12 spire, filo di rame laccato 
0.4 mm 0 avvolte su supporto 
5 mm 0 con nucleo FCF U2 

L8 

= 5 spire, filo di rame argentato 
0.6 mm 0 avvolte in aria 
5 mm 0 

L9 

= come LS, presa a metà spira 
dal lato caldo 


CONVERTITORE 
PER 1 2 111 

Dati tecnici 

Frequenza eli ingressa: 144-146 MHz 
Fruscio di ingresso: 2 KTo 

Amplificazione di transito: 26 dB 

Frequenza di uscita: 7-9 MHz 

Alimentazione: 9-12 V 

Nella costruzione di questo con¬ 
vertitore simile al precedente sono 
stati determinati i seguenti partico¬ 
lari : massima sensibilità, ridotta 
modulazione incrociata, e una me¬ 
dia frequenza che permetta di uti¬ 
lizzare radio ad onde corte. Un pun¬ 
to importante è stata la decisione 
sul tipo di transistore da utilizzare 
nello stadio di ingresso. Anche in 
questo caso si è decìso di utilizzare 
un transistore AF 239, che fornisce 
un'ottima ampJificazione*con la mi¬ 
nore figura di rumore. 

Con ciò si è potuto realizzare u- 
no stadio di ingresso di alta fre¬ 
quenza con una sufficiente amplifi¬ 
cazione. Il transistore mescolatore 
è pure un AF 239. L'oscillatore a 
quarzo e il triplicatore sono, cia¬ 
scuno, corredati con un transistore 
al silicio BF 167. Lo schema elet¬ 
trico è illustrato in figura 11. 

Funzionamento 

Il segnale di antenna giunge alla 
bobina LI tramite una presa. Le 
bobine LI ed L2 formano un filtra 
di banda. Il transistore è collegato 
al circuito L2 tramite un partitore 
di tensione capacitivo. Al collettore 
di questo transistore si trova un al¬ 
tro filtro di banda costituito dalle 


Fi'g. 10 - Fotografia del 
ìnontaggio ultimato rela- 
tivo al convertitore per la 
gamma 144 -r 146 MHz. 
Uscita 7 -f- 9 MHz. 






Fig. II - Schema elettrico del converi isore per la gannì: a 144 -e- 146 MHz, a quattro 
transistori, con uscita 7-^9 MFlz. 


f'ig, 12 - Circuito 

stampato relativo al 
convertitore dì cui al¬ 
la figura il. 
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Fig. 15 -'^Disposizione dei componenti relaiiui al convertitore di cui alla figura tt, 
sul circuito stampato. 


C3 — 41 pF 

C4 ^ 4,7 nF 

C5 = 4,7 nF 

C6 1 = Trinimei- 4-20 pF 

C7 = Trimmer 4-20 pF 

C8 ^ 470 pF 

C9 = 4,7 nF 

CIO = 470 pF 

C12 4,7 tiF 

CI5 =4,7 nF 

C16 = 22 pF 

C17 = 80 pF 

CIS = Trimmer 4-20 pF 

C20 = Trimmer 4-20 pF 

1 Indutlanza Philips 
1 Zoccolo per quarzo 
l Quarzo 45,666 MHz 

TI = AF 259 

T2 = AF 239 

T3 = BF 167 

T4 = BF 167 

LI =5 spire unite, filo di rame ar¬ 
gentalo 0,6 mm 0 avvolte in 
aria 5 mm 0, presa ad una 
spira dal lato freddo 


bobine L3 ed L4* Ad una presa del¬ 
la bobina L4, è collegata la base 
del transistore mescolatore T2. La 
frequenza deiroscillatore viene ri¬ 
portata alLemettitore di questo 
transistore. L'oscillatore a quarzo 
simile al precedente non presenta 
alcuna particolarità. Nel duplicato¬ 
re è inserito un filtro di banda per 
la frequenza di oscillatore» La figu¬ 
ra 12 mostra il circuito stampato; 
la figura 13 la disposizione dei com¬ 
ponenti e la figura 10 la foto del 
montaggio» 





L2 

= 7 spire, filo di rame argen¬ 

Lista dei componenti 


tato 0,6 mm 0, avvolte in aria 





5 mm 0 

RI 


1 kn 

L3 

:=; 4 spire, [ilo di rame argenta¬ 

— 


lo 0,6 mm 0, avvolte in aria 

R2 


47 kn 


5 mm 0 

R3 


4,7 ka 

L4 

R4 

R5 


15 kiì 

1,8 tóì 

= 4 spire, come L3, presa a mez- 
za spira dal lato freddo 

R6 


560 £ì 

L7 

= 12 spire, filo di rame laccato 

R7 


10 kfì 


0,4 mm 0, su supporto 5 mm 

R8 


220 n 


0 con nucleo FCF U2 

R9 

= 

220 n 

L8 

= 5 spire, filo di rame argenta¬ 

RIO 

= 

47 kll 


lo 0,6 mm 0 avvolte in aria 

RII 


100 fi 


5 mm 0 

R12 

= 

220 fi 

L9 

= 5 spire, filo di rame argenta¬ 

CI 

= 

Trimmer 4-20 pF 


to 0,6 mm 0 avvolte in aria 

C2 

= 

Trimmer 4-20 pF 


5 mm 0 


^rimentai 

SELEZIONE ] 
RADIO - TV| 

1 

m 

per quanti rimpiangono 

di non essersi abbonati prima... 

ecco una proposta seria I! 

ABBONAMENTO SEMESTRALE 

LUGLIO-DICEMBRE 72 

A SPERIMENTARE/SELEZIONE RADIO TV 

L. 2.800 

1 versamenti vanno indirizzati a: Sperimentare - Selezione Radio TV 

Via V. Monti, 15 - 20123 Milano - mediante remissione di assegno circolare, 
cartolina vaglia o utilizzando il c/c postale numero 3/40678, 

• Risparmio Immediato di L. 800 

• Tessera sconti G.B.C. 

• Allegati speciali 
nel corso delFanno 

• Ricevimento anticipato 
della rivista 
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LE MICRO ONDE 



lire al Klystron normale 
ne esistono altri tipi che 
prenderemo brevemente in 
considerazione poiché è molto im¬ 
portante conoscere le loro caratte¬ 
ristiche. 


KLYSTRON REFLEX 

// klystron detto «reflex» non è 
altro che un tipo speciale di kly¬ 
stron al quale al posto di uno dei 
due risonatori è collocalo un elet¬ 
trodo detto riflettore o repulsore, 
come mostra la figura L Questo 
elettrodo è polarizzalo H:on un po¬ 
tenziale inferiore a quello di cato¬ 
do ed è collocato in maniera tale 
che gli elettroni dopo un primo pas¬ 
saggio attraverso il risuonatore sono 
costretti ad invertire il loro senso 
di marcia ed a passare nuovamen¬ 
te attraverso il risonatore stesso, 

il fascio elettronico viene modu¬ 
lato in velocità durante il suo pri¬ 
mo passaggio, mentre kestrazione 
della potenza si ottiene dal fascet¬ 
te modulato in densità durante il 
suo passaggio. 

Di questo tipo di klystron, che 
funge soltanto come oscillatore, ne 
esistono due tipi distinti; uno che 
è formato da un unico blocco con 
la cavità risonante ed un altro in 
cui la cavità risonante viene appli¬ 
cata esternamente. 


Nei klystron reflex Vampiezza 
della corrente catodica è controllata 
da una griglia controllo formata da 
un anello di focalizzazione. Poiché 
il riflettore, come abbiamo detto, è 
negativo rispetto al catodo, gli elet¬ 
troni incontrano un forte campo de¬ 
celeratore durante il loro primo pas¬ 
saggio, in modo che essi sono co¬ 
stretti a rallentare fino a fermarsi. 
Successivamente sono accelerati in 
senso contrario e respinti, tramite 
il gap verso li catodo. Durante il 


primo passaggio attraverso il gap le 
velocità degli elettroni sono modu¬ 
late dal campo aliernaio che è ap¬ 
plicato al gap per cui, durante il 
percorso entro il campo dei riflet¬ 
tore, la modulazione di velocità si 
trasforma, come richiesto, in mo¬ 
dulazione di densità di modo che 
gli elettroni rientrano nel gap a 
gruppi molto densi. 

Se vengono rispettate alcune re¬ 
lazioni di fase, che non è qui il ca¬ 
so dì esaminare, questi gruppi ad- 



Fig. i - Schema di un kìyslron-reflex. Sono chiaramente visibili la cavità (gap) ed il 
riflettore o repulsore. 
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Dì APPIEDATE 


eletttorìi^ 

hrdisturb^Jù 


slettroffe 
ih dJstu tbato 


0/AOR. campo elettrico - TEMPO 


io trovandosi nel punio dì passag¬ 
gio da acceierawre a deceleratore, 
[n queste condizioni ^elettrone pro¬ 
segue indisturbato il suo molo nel 
gap. L'elettrone numero 3, emesso 
un istante prima, subisce invece un 
campo acceleratore e pertanto ac- 
quistando una maggiore veiocitcq 
penetra projondamente nello spazio 
gap-re pai sore e ritorna al gap pra- 
iicamente nello stesso istante del 
Veletirone numero 4. 

L'elettrone numero 5 emesso un 
istante dopo l'elettrone numero 4 
subisce invece un campo decelera¬ 
tore e di conseguenza penetra di 
meno verso il gap e ritorna nello 
stesso istante degli elettroni 3 e 4. 

E* evidente che gli elettroni che 
sono accelerati di più nel passaggio 
iniziale attraverso il gap, penetra¬ 
no più profondamente nel campo 
che è mantenuto elevato dal repul¬ 
sore e quindi impiegano un tempo 
maggiore per ritornare alla cavità, 
mentre un effetto contrario si ottie¬ 
ne per gli elettroni decelerati. 

Si forma perciò un gruppo d'elet¬ 
troni che sono addensati, in que¬ 
sto caso, attorno all'elettrone nu¬ 
mero 4: infatti ad esso si uniscono 
gii elettroni piu veloci come il nu¬ 
mero 5 e quelli più lenti come il 
numero 3. 

La frequenza di osdUazioue di 
un klystron reflex dipende essen¬ 
zialmente dalle dimensioni della ca¬ 
vità. In pratica si possono seguire 
due metodi distinti per spostare la 
frequenza di lavoro dì un klystron: 
quello meccanico e quello elettro¬ 
nico. 

Il sistema meccanico consiste nel¬ 
lo spostare, ad esempio, una parte 
flessibile, il sistema elettronico nel- 
reffettuare una variazione di lem 
siane al repulsore. 

Come mostra la figura 3 variando 
la tensione del riflettore si viene a 
variare la fase del gruppo degli e- 
leitroni rispetto al campo della ca¬ 
vità, cosicché se ne ottiene una va¬ 
riazione di frequenza che è tanto 
più ampia quanto più è alio il mo¬ 
do. 

Il klystron reflex è uno dei tipi 
più diffusi in relazione alla sua 
semplicità costruttiva ed alla facili¬ 
tà con cui è possibile regolarne la 
frequenza. 


Fig. 2 - Comportamento degli elettroni in un klystron-reflex. La figura a si riferisce 
alla posizione degli elettroni nello spazio gap-repulsore, la figura h rappresenta l’an¬ 
damento del campo esistente fra le griglie della cavità. 


densati di elettroni cedono energia 
alla cavità in modo da mantenerla 
In oscillazione. 

La figura 2 illustra il famoso dia¬ 
gramma noto con il nome di Apple- 
gate che serve a dimostrare gli ef¬ 
fetti del campo riflettente sugli e- 
lettroni. La figura 2b rappresenta 
invece il campo esistente fra la gri¬ 
glia della cavità, che come è noto 
in inglese viene chiamata gap, in 
funzione del tempo. 


La figura 2a si riferisce alla po¬ 
sizione degli elettroni nello spazio 
gap repulsore (o riflettore). Le cur¬ 
ve che corrispondono agli elettroni 
emessi dalla cavità in istanti suc¬ 
cessivi di tempo, se il campo re¬ 
pulsore è uniforme, sono delle pa¬ 
rabole. 

In figura si può osservare che 
quando Velettrone distinto con il 
ninnerò 4 lascia la cavità Ìl cam¬ 
po ad aita frequenza nel gap è nul- 
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KLYSTRON 
A FASCI MULTIPLI 



Fig. 3 - Variazione di Irequenza di un klystron-reriex in funzione dei variare della 
tensione di polarizzazione del repulsore, 


Abbastanza recentemente, attor¬ 
no al 1962, sono siali realizzati dei 
tipi di klystron nei quali. In una 
miscela di gas rarefatti sono emes¬ 
si diversi fasci eie ti romei paralleli 
fra loro che eonseniono di ottenere 
delle potenze molto più elevate dei 
klystron ad un solo fascio. 

Il segnale ad alta frequenza, ad 
un livello piuttosto basso, viene In¬ 
viato nella cavità dhngresso del 
klystron e reagisce contemporanea¬ 
mente con ciascuno dei fasci. In¬ 
terrompendo uno 0 più fasci si rie¬ 
sce a mantenere il klystron sempre 
in funzione ma naturalmente con 
una potenza proporzionalmente mi¬ 
nore. 

Con 12 fasci è possibile mante¬ 
nere in oscillazione un klystron a 
onde persistenti per una potenza di 
50 kW con un guadagno di 45 dB 
ed una tensione di 10 kV che è da 
considerare più bassa del normale. 

LE ORIGINI 
DEL MAGNETRON 

La storia del magnetron è di un 
certo interesse e pertanto la riassu¬ 
miamo brevemente. Durante la se¬ 
conda guerra mondiale per la Gran 
Bretagna era assolutamente necessa¬ 
rio combattere con tutti i mezzi i 
bombardamenti aerei e per far ciò 
bisognava mettere a punto delle ap¬ 
parecchiature che consentissero Bin¬ 
dividuazione degli aerei nella loro 
fase d'avvicinamento occor'reva cioè 
realizzare il radar. A quelBepoca 
purtroppo non si disponeva di tubi 
che fossero in grado di emettere del¬ 
le potenze impulsive molto elevate 
su delle lunghezze d'onda inferiori 
a IO cm. 

Il compito di superare queste dif¬ 
ficoltà fu affidato ai proff. fT Ran- 
dall e Ha Booi delVlJniversìtà di 
Birmingham verso la fine delVanno 
1959, 

Nel giro di qualche mese essi fu¬ 
rono in grado di presentare un di¬ 
spositivo che permetteva di ero¬ 
gare, nella gamma delle microonde, 
una potenza delBordine di 150 W 
per una potenza di alimentazione di 
/ kW, che per quei tempi rap¬ 
presentava un progresso ecceziona¬ 
le. 


Si trattava di un tubo termoioni¬ 
co, detto magnetron, in cui la po¬ 
tenza ad alia frequenza si otteneva 
per deflessione di un campo magne¬ 
tico creato nel tragitto catodo-ano¬ 
do. 

Nel 1940 i laboratori della GEC 
a Wembley furono incaricati di per¬ 
fezionare questo dispositiva per e- 
stenderne II suo uso ai radar, e nel 
giro di quattro mesi questa società 
fu in grado di produrre il primo 
magnetron capace di erogare on¬ 
de impulsive di notevole potenza. 

Infatti i primi magnetron GEC 
erogavano dette potenze di cresta 
deirordlne di 10 kW per una po¬ 
tenza di alimentazione di cresta di 
64 kW con un rendimento di circa 
il J5%. Miglioramenti successivi 
coi^sentirono di portare questo ren¬ 
dimento al 40%. 

La figura 4 si riferisce al proto¬ 
tipo di màgnetron realizzato dalla 
GEC con il numero di riferimento 
NT98, del quale, nel numero scor¬ 
so, abbiamo riportato fotocopia del 
relativo brevetto, 

MAGNETRON 

Un magnetron si deve conside¬ 
rare conte un diodo a vuoto costi¬ 
tuito da un anodo cilindrico da un 
filamento filiforme, coassiale alla 
anodo stesso, entrambi immersi in 
un campo magnetico generato da un 
magnete permanente o da un elet¬ 
tromagnete, le cui linee di forza so¬ 
no disposte parallelamente alBasse 
geometrico del cilindro. 


Se si collegano due fili di Le- 
cher alBanodo e al filamento, in 
determinate condizioni di campo 
magnetico e di corrente, si possono 
ottenere delle oscillazioni di note¬ 
vole potenza dell'ordine di grandez¬ 
za delle microonde. 

In pratica allo scopo di ottenere 
un migliore rendimento Vanodo del 
magnetron è stato suddiviso in due 
o piu sezioni (figura 5a), 

Gli oscillatori magnetron generai-. 
mente sono fatti lavorare in due mo¬ 
di distinti. 

Nel tipo Dinatron, quando una 
sezione dell'anodo si viene a trova¬ 
re ad un potenziale più basso delle 
altre, il campo magnetico agisce in 
modo che la corrente diretta dal ca¬ 
todo all'anodo sì sposti verso cjue- 



Fig. 4 - Prototipo del magnetron realiz¬ 
zato attorno al 1940 dalla GEC di Wem¬ 
bley, che ha consentito la realizzazione 
del radar. 
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Fig. 5 - Configurazione elementare dì un magnetron. a) magnetron con anodo diviso in due sezioni, b) elettrone che segue un 
percorso radiale, c) elettrone leggermente incurvato per Tàzìone dì un debole campo magnetico, d) elettrone fortemente incur¬ 
vato per l'azione di un campo magnetico forte, e) elettrone che gira circolarmente perché sottoposto al campo critico. 


sta sezione stessa. In conseguenza 
di tale fatto una diminuzione della 
tensione anodica hi una delle se¬ 
zioni, o coppie di sezioni, anodiche 
determina un aumento della corren¬ 
te elettronica che si dirige verso es¬ 
sa, e il magnetron viene ad assu¬ 
mere caratteristiche di resistenza 
negativa e si trova quindi nelle con¬ 
dizioni di oscillare. 

Nel magnetron a tempo di tran¬ 
sito, il funzionamento è il seguente: 
se al magnetron si applica inizial¬ 
mente un campo magnetico molto 
debole si nota che gli elettroni, che 
normalmente si spostano dal cato¬ 
do verso Vanodo, seguendo un iti¬ 
nerario praticamente radiale (figu¬ 


ra 5b), subiscono una deviazione 
curvandosi come è mostrato in fi¬ 
gura 5c. Se successivamente il va¬ 
lore del campo magnetico viene au¬ 
mentato aumenta pure Ihncurvatu- 
ra e pertanto gli elettroni sono co¬ 
stretti a seguire un percorso a spi¬ 
rale che corrisponde ad un maggior 
tempo di transito, figura 5d. E' evi¬ 
dente infatti che gli elettroni im¬ 
piegano un tempo maggiore per ef¬ 
fettuare un percorso maggiore. 

E' da notare che in queste con¬ 
dizioni mentre la corrente di placca 
resta presso a poco costante, cresce 
in modo notevole la carica spaziale 
in prossimità delEanodo. 

Aumentando uUeriortnente il 


campo magnetico si raggiungerà un 
valore limite per cui gli elettroni 
non saranno più in grado di rag¬ 
giungere Eanodo ma seguiteranno a 
ruotare attorno al filamento come 
mostra la figura 5e, e la corrente 
anodica scenderà al valore zero. 

Oltrepassando questo valore di 
campo magnetico, che prende il no¬ 
me di campo critico, // magnetron 
entrerà in oscillazione ed in que¬ 
sto caso il potenziale delle sezioni 
anodiche si alternerà in fasi oppo¬ 
ste, al di sopra e al disotto del va¬ 
lore della tensione continua ad esse 
applicata, e reagendo sugli elettroni 
li costringerà a seguire delle traiet¬ 
torie che potenzieranno più o meno 
le osciliazioni a seconda del valore 
del campo che essi attraversano. 

Il funzionamento di un oscillato¬ 
re di questo genere può essere para¬ 
gonato a quello di un oscillatore a 
griglia positiva. 

Nelle suddette condizioni di la¬ 
voro alcuni elettroni assorbono e- 
nergla a spese del campo elettrico 
e pertanto ritornano sul catodo dan¬ 
do luogo ad una notevole disper¬ 
sione di calore. Questo è il maggio¬ 
re inconveniente che impedisce lo 
uso continuativo del magnetron al¬ 
la massima potenza che sono in gra¬ 
do di erogare. Gli altri elettroni che 
invece continuano a girare cedono 
energia al campo elettrico, ed essa 
può essere utilizzata per mantenere 
le oscillazioni su di una linea riso¬ 
nante che sia connessa alle varie se¬ 
zioni anodiche del magnetron. 

ì magnetron ad anodo aperto, vi¬ 
sibile in figura 6, si costruiscono 
con cavità risonante interna, ma 
di ciò parleremo nei prossimo nu¬ 
mero. 



Fig. ò - Magnetron 4)50 con raffreddamento tid aria forzata, per impulsi a fre¬ 
quenza fissa entro la gamma 9545 9405 MHz. 
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TECNOLOGIA 
DELLE LAMPADE SOLIDE 
..... L MINIATURIZZATE 


Tra i dispositivi elettronici di mag¬ 
giore interesse, dì cut è stata ri- 
scontrata la recente introduzione in 
numerose attività a carattere indu¬ 
striale e scientirìco, le lampade so¬ 
lide miniaturizzate, prodotte pre¬ 
valentemente dalla General Elec¬ 
tric, occupano una posizione dì in¬ 
dubbia importanza, grazie alle nu¬ 
merose possibilità di impiego delle 
caratteristicbe che ne governano il 
funzionamento. Iniziamo perciò u- 
na serie dì artìcoli dedicati a que¬ 
sti particolari componenti, ciascuno 
dei quali potrà conferire al Lettore 
una serie dì importanti cognizioni 
in questo campo. 


econdo quanto viene affer¬ 
mato nella prefazione di 
una pubblicazione edita a 
cura della General Electric, dalla 
quale viene tratta la maggior parte 
delle nozioni che vengono esposte 
in questa serie di articoli, Tintrodu- 
zione delle lampade solide minia¬ 
turizzate e dei diodi ad emissione 
di luce ha aperto un nuovo vastissi¬ 
mo campo per la realizzazione del¬ 
le apparecchiature industriali e 
scientifiche che si basano sullo 
sfruttamento dei principi foto-elet¬ 
tronici. 

Si tratta infatti di dispositivi as¬ 
sai versatili, e che presentano inol¬ 
tre un'elevata sicurezza di funzio¬ 
namento, una lunghissima durata, 
ed una velocità di commutazione as¬ 
sai interessante, a causa del Liner ■ 
zia pressoché trascurabile. 

Questo è il motivo per 11 quale 
la Fabbrica americana ha appunto 
pubblicato un manuale assai com¬ 
pleto, per quanto a carattere divul¬ 


gativo, che analizza la teoria di fun¬ 
zionamento dei sistemi a foto-emis¬ 
sione, e dei relativi sistemi associa¬ 
ti di rivelazione. 

Le prime precisazioni tecniche 
nel campo dell'elettroluminescenza 
da parte delle giunzioni al carburo 
di silicio furono oggetto di una re¬ 
lazione scientifica redatta nel lon¬ 
tano 1907 da H. f. Round. Nel 
1923, il Fisico russo Lossev pubbli¬ 
cò una monografia riferita alLemis- 
sione di luce elettroluminescente 
da parte dei cristalli di carburo di 
silicio, ed infine, nel 1937, il fran¬ 
cese F. Destriau pubblicò a sua vol¬ 
ta un articolo relativo al fenomeno 
dell'elettroluminescenza nelle pol¬ 
veri di solfuro di zinco. 

Si trattava — naturalmente — di 
argomen tazion i seientìfiche speri¬ 
mentali, ma di carattere eminente¬ 
mente teorico, che furono però in 
grado di aprire la strada agli attua¬ 
li sviluppi, che vennero alla fine 
tradotti in pratica con possibilità 
effettive solo molti anni dopo. 

I più recenti progressi conseguiti 
hanno permesso la realizzazione 
delle nuove lampade solide minia¬ 
turizzate, definite con la sigla LSS, 
(in inglese SSL), il cui funziona¬ 
mento si basa appunto sulla produ¬ 
zione di elettroluminescenza da 
parte di una giunzione. Si tratta di 
un principio che consente la con¬ 
versione di energia elettrica diret¬ 
tamente in luce visibile, oppure in 
radiazioni infrarosse a banda stret¬ 
ta. 

in linea dì massima, la luce può 
essere prodotta mediante due diver¬ 
si sistemi, e precisamente tramite fe¬ 
nomeni di ìncatidcscenza, e tramite 
fenomeni di luminescenza. 


Nelle lampade ad incandescenza, 
si provvede a far passare una cor¬ 
rente elettrica attraverso un con¬ 
duttore (filamento), la cui resisten¬ 
za al passaggio della suddetta cor¬ 
rente provoca la produzione di ca¬ 
lore, Questa energia termica vie¬ 
ne poi misurata sotto forma di tem¬ 
peratura: maggiore è la temperatu¬ 
ra che si sviluppa, maggiore è la 
quantità totale della radiazione e- 
messa, e maggiore è quindi la quan¬ 
tità di luce che viene prodotta. Ne 
deriva che il termine di incande¬ 
scenza si riferisce ad una radiazione 
visibile a larga banda, che è Una 
funzione diretta della temperatura 
della sorgente di luce, in grado cioè 
di aumentare rapidamente l’intensi¬ 
tà radiante, con l'aumentare appun¬ 
to della temperatura. 

Il teiininc di luminescenza vie¬ 
ne invece attribuito a tutte le for¬ 
me di energia radiante visibile, do¬ 
vute a cause che nulla hanno a che 
fare con la temperatura. La lumine¬ 
scenza può essere inoltre definita 
in funzione del tipo di eccitazióne, 
come ad esempio Lelettrolumine- 
scenza (quando Leccitazione deriva 
da una corrente elettrica), la chimi- 
luminescenza (quando Leccitazione 
dipende da una reazione chimica), 
la triboluminescenza (dovuta alla 
differente natura di due corpi dissi¬ 
mili tra loro), la fotoluminescenza 
(con eccitazione ad opera della 
stessa luce, sebbene dì diversa na¬ 
tura) , ecc. 

Per luminescenza — infine — si 
intende una radiazione luminosa a 
banda stretta, derivante da una va¬ 
riazione degli stati di energìa (soli¬ 
tamente attribuita agli elettroni), 
quando il materiale che la produce 
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viene eccitalo ad opera di una sor¬ 
gente esterna. 

La luTTiinescenza prodotta da una 
giunzione del tipo «p-n», detta an¬ 
che elettroluminescenza di giunzio¬ 
ne, può manifestarsi a seguito del- 
Lapplicazione di una corrente con¬ 
tinua a bassa tensione ad un cri¬ 
stallo convenientemente «drogato», 
contenente appunto'una giunzione 
di quel tipo. Il procedimento si ve¬ 
rifica però attraverso due fasi: la 
eccitazione^ durante la quale l’ener¬ 
gia elettrica viene assorbita, e la 
ricombinazione, durante la quale 
l’energia elettrica viene liberata sot¬ 
to forma di calore e di luce. 

La lampada allo stato solido, co¬ 
me pure il diodo a foto-einissione 
o ad emissione di luce (DEL, in 
inglese «LED»), consiste appunto 
in un diodo a giunzione «p-n», in 
grado di produrre luce di una cer¬ 
ta intensità quando viene polarizza¬ 
ta in senso diretto. La luce pro¬ 
dotta può essere sia del tipo invisi¬ 
bile (appartenente cioè alla gamma 
delle radiazioni infrarosse), sia del 
tipo visibile, appartenente cioè allo 
spettro della luce vera e propria, 
percepibile dairocchio umano. 



Fig. ! - Principio di funzionamento di 
un misuratore della velocità di rotazio¬ 
ne. 


Le sorgenti seiniconduttrici di lu¬ 
ce sono disponibili con un'ampia 
gamma di valori della lunghezza di 
onda dell’energia prodotta, compre¬ 
sa cioè tra la regione prossima a 
quella dei raggi ultravioletti dello 
spettro elettromagnetico, e la regio¬ 
ne relativa alle radiazioni infra¬ 
rosse. 

I CAMPI DI APPLICAZIONE 

Come già è stato premesso, que¬ 
sti componenti di concezione rela¬ 
tivamente nuova presentano nume¬ 
rosi vantaggi rispetto alle sorgenti 
convenzionali di luce, come ad e¬ 


sempio le normali lampadine a fi¬ 
lamento, tali vantaggi possono es¬ 
sere sintetizzati come segue: 

1) Il tempo di responso è assai 
rapido, in quanto i tempi dì 
salita e di caduta (raggiungi¬ 
mento della massima lumino¬ 
sità e spegnimento, rispettiva¬ 
mente) sono delLordine di li¬ 
na piccola frazione di un mi- 
crosecondo. 

2) La durata è assai più lunga 
di quella delle lampade a fila¬ 
mento, ed inoltre la robustezza 
meccanica comporta una sicu¬ 
rezza di funzionamento assai 
maggiore. 

5) Sono caratterizzati da una bas¬ 
sa impedenza Interna, che ri¬ 
sulta perciò compatibile con 
le sorgenti di alimentazione a 
bassa tensione, e conforme al¬ 
le esigenze relative ai circuiti 
funzionanti a semiconduttori. 

4) Le caratteristiche di polarizza¬ 
zione diretta sono analoghe a 
quelle dei normali diodi al si¬ 
licio. 

5) La luce prodotta è quasi mo- 
nocromalica, nel senso che la 
maggior parte delTenergia di 
emissione è contenuta in una 
larghezza di banda assai limi¬ 
tata. 

6) Questi nuovi componenti pie- 
sentano piccole dimensioni, 
che ne consentono l'impiego 
anche ndle posizioni più criti¬ 
che e meno accessibili. 

7) 11 peso è del pari assai limi¬ 
tato, e Tassenza completa di 
filamenti e di elementi termici 
non implica la necessità di 
considerare un pei iodo di tem¬ 
po dopo la messa in funzione 
afftnehé venga raggiunta la 
temperatura di regime. 

S) 11 consumo di energia è mini¬ 
mo, il che torna a tutto van¬ 
taggio per quanto riguarda le 
dimensioni di ingombro, l’eco¬ 
nomia di esercizio, ecc. 

9) Non presentano fenomeni di 
microfonicità, per cui possono 
essere impiegati anche in ap¬ 
parecchiature sottoposte a vi¬ 
brazioni ed a scosse meccani¬ 
che di entità rilevante 
10) Le caratteristiche di funziona¬ 
mento sono tali da sopportare 


la maggior parte delle condi¬ 
zioni ambientali piu critiche. 
Tenendo dunque conto dei van¬ 
taggi esclusivi di questa categoria 
di componenti, il loro impiego ri¬ 
sulta assai vantaggioso in numerosi 
campi, alcuni dei quali vengono qui 
di seguito elencali. 

— Rappresentazione di informa¬ 
zioni. 

— Realizzazione di circuiti logici. 

— Allestimento di dispositivi di si¬ 
curezza. 

— Indicatori di livello. 

— Dispositivi di allarme antifurto. 

— Controllo di programmazione. 

— Sistemi di comunicazione, 

— Dispositivi a relè. 

— Trasmissioni mediante sistemi 
ottici. 

—- Comparatori dì prova. 

~ Trasmissione di dati. 

— Rivelazione di incendi. 

— Registrazione di colonne sonore 
ottiche su pellicole cinemato¬ 
grafiche. 

— Confronti tra circuiti. 

— «Chopper». 

— Rivelatori di inquinamento del- 
Farla. 

— Dispositivi di lettura di schede 
perforate. 

— Rivelatori di fumo. 

— Contatori. 

— Estrattori. 

— Indicatori di segnali. 

— Isolatori di settori di impianti. 

— Impianti «radar» di tipo ottico. 

— Controllo di poi te. 

— Controlli dimensionali. 

— Telemetria a distanza. 

— Indicatori di posizione. 

— Circuiti elettronici diversi. 

— Illuminazione a raggi Infraros¬ 
si. 

— Controllo di profili. 

Inoltre, per lo sfruttamento delle 
lampade solide miniaturizzate in 
tutti i campi citati, e negli altri che 
sono stati volutamente trascurati 
semplicemente in quanto inerenti e 
non specificati, sono necessarie ap¬ 
parecchiature particolari, che pos¬ 
sono del pari trarre vantaggio dalle 
loro interessanti caratteristiche. Tra 
tali appareccliìature vale la pena di 
citare: 

— J calcolatori elettronici. 

— Gli anemometri. 

— Apparecchiature diverse di con¬ 
trollo. 

— Controllo di paissaggi pedonali 
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t: di veicoli agli ingressi delle 
autostrade, ecc). 

—■ Cruscotti per autovetture. 

— Macchine automatiche di ven¬ 
dita (distribi!Lori a gettoni). 

— Sistemi di accensione per mo¬ 
tori a scoppio. 

— Voltmetri digitali. 

— Pannelli per aeroplani. 

— Veicoli spaziali. 

— Apparecchiature di controllo 
numerico. 

— Proiettori e macchine da ri¬ 
presa. 

— Ricevitori televisivi. 

— Impianti teiefonici automatici. 
—■ Annunciatori. 

— Potenziometri senza contatti e- 
lettiìci. 

— Amplificatori a raggi infrarossi. 

— Macchinari di produzione. 

— Apparecchiature elettro-medica- 
li. 

— Giocattoli con comando a di¬ 
stanza. 

— Strumenti di misura. 

— Indicatori di iìnee difettose. 

— Apparecchiature per il control¬ 
lo di livelli. 

— Dispositivi di avviamento e di 
arresto automatico. 

— Linee di trasmissione ad alta 
tensione. 

1 sistemi di indicazione e di com¬ 
mutazione senza contatti elettrici 
costituiscono due delle possibilità 
più vaste di impiego delle lampade 
di tipo solido. In alcune applicazio¬ 
ni, è possibile disporre vari com¬ 
ponenti di questo tipo in modo da 
costituire schemi di rappresentazio¬ 
ne <<alfa-numerica>> allo scopo di ot¬ 
tenere la riproduzione visiva di 
simboli grafici sugli strumenti, co¬ 
me ad esempio i contatori ed i volt- 
metri digitali. 

Questo tipo di rappresentazione 
può anche essere realizzato sotto 
forma monolitica, incorporando 
tutti gli elementi necessari in un 
unico dispositivo di materiale semi- 
conduttore. 

In molti casi nei quali è necessa¬ 
ri disporre di una sorgente di luce 
o di un dispositivo indicatore di 
durata «infinita» almeno in teoria, 
la lampada solida rappresenta in li¬ 
nea di massima la soluzione più 
soddisfacente. L’opinione più diffu¬ 
sa è infatti che queste lampade pre¬ 
sentino una durata del Lordi ne di 
diecine di migliaia di ore. Oltre a 


dò, la caratteristica di insensibili¬ 
tà agli urti ed alle vibrazioni confe¬ 
risce una sicurezza dì funzionamen¬ 
to assai più interessante che non 
quella dei sistemi convenzionali di 
precedente impiego. 

I sistemi di collegamento per la 
trasmissione di informazioni basati 
su princìpi ad emissione e ricezione 
di luce sono ovviamente privi di 
contatti elettrici diretti, per cui non 
comportano praticamente alcun ri¬ 


tardo. In pratica, viene sfruttata a 
tale riguardo la notevole velocità 
di propagazione della luce; questo 
è il motivo principale per il quale 
i campi di applicazione appartenen¬ 
ti a questa branca sono assai nume¬ 
rosi, soprattutto per l’impiego nei 
calcolatori, nelle apparecchiature 
speciali, ecc., nei veicoli spaziali, 
nelle macchine di produzione, per 
i controlli di livello e per le tra¬ 
smissioni ad alta tensione. 

Molte delle applicazioni basate 
sulLimpiego di raggi di luce invisi¬ 
bili possono essere rese visibili ri¬ 
correndo ad una varietà pratica- 
mente illimitata di dispositivi con 
comando a distanza, come ad esem¬ 
pio giocattoli, veicoli, apparecchia¬ 


ture di laboratorio, e sistemi di 
commutazione per strade ferrate su 
larga scala. 

1 telefoni con pulsanti luminosi 
e le macchine da ripresa cinemato¬ 
grafiche con unità di registrazione 
ottica della colonna sonora incorpo¬ 
rata sono stati usati con notevole 
successo ÌTupiegando pioprio le 
lampade solide miniaturizzate. 

Per meglio comprendere le nu¬ 
merose possibilità dì impiego di 


questi componenti, vale la pena di 
illustrarne alcune applicazioni pra¬ 
tiche. 

La figura 1 — ad esempio — 
rappresenta Ì1 caso tipico di impie¬ 
go dì una lampada allo stato soli¬ 
do (LSS) c di un dispositivo sensì¬ 
bile (Sensore) per la misura diret¬ 
ta ed immediata della velocità di 
rotazione di qualsiasi oggetto rotan¬ 
te, sia esso un albero, una ruota, u- 
na puleggia, un ingranaggio, ecc. 
Sul bordo delLoggetto rotante viene 
a tale scopo fissato in una posizio¬ 
ne prestabilita un corpo riflettente, 
come potrebbe essere ad esempio 
un frammento di specchio. A cau¬ 
sa della sua presenza, ogni volta 
che quest’ultimo viene a trovarsi 



Fig. 2 - Esempio di impiego delle lampade solide mi filatura, per coni rollare la pre¬ 
senza dì difetti in un tessuto. 
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T^ig. 3 - Appìicazìorte delle lampade solide e dei relativi disposliivi lotosensibiìt, per 
il coni rollo del junziomimento di un convogliaiore. 


nella posizione appropriata, il rag¬ 
gio di luce prodotto dalla lampada 
viene riflesso con Top por Luna ango¬ 
lazione verso TelemenLo sensibile, 
provocando la produzione ai suoi 
terminali di un impulsa. 

Con questo sistema, mediante la 
semplice aggiunta di un contagiri 
el e ttronico a I Fuse i ta dell 'elemento 
sensibile, è possibile ottenere direi- 
tamente su di uno strumento indi¬ 
catore di tipo analogico, oppure su 
di un'apparecchia tura ad indicazio¬ 
ne numerica, il valore della veioci- 
ta di rotazione dell'oggetto sul qua¬ 
le viene applicato il corpo riflet¬ 
tente, espressa in girl al minuto, o 
in qualsiasi altra unità. 

La figura 2 illustra inveire un e- 
sempio tipico di applicazione per il 
controllo deireventuale presenza di 
difetti in un tessuto più o meno o- 
paco e compatto. 11 tessuto, qua¬ 
lunque sia la sua natura, viene fat¬ 
to passare al di sopra di un cilindro 
di trascinamento, ed al di sotto di 
un rullo che provvede a conferirgli 
una certa tensione meccanica. Il 
raggio di luce prodotto dalla lam¬ 
pada viene normalmente intercet¬ 
tato dal tessuto, tranne nei casi in 
cui si presenta un'apertura nella 
trama, che permette alla luce di col¬ 
pire direttamente l’elemento sensi¬ 
bile. 


In tal caso, è intuitivo che l’im¬ 
pulso di corrente prodotto dall'ele¬ 
mento sensibile può essere sfrut¬ 
tato per provocare l’inoltro di un 
segnale di allarme, che determina lo 
arresto immediato del meccanismo 
di trascinamento. 

La figura 5 rappresenta un altro 
tipico campo di applicazione, per 
il controllo della presenza di ogget¬ 
ti su due nastri trasportatori dispo¬ 
sti in posizione reciprocamente or¬ 
togonale. Entrambi i nastri sono 
provvisti di un dispositivo ad emis¬ 
sione di luce e di un dispositivo 



Fig. 4 - Sfruttamento delle vibrazioni di 
un diapason, per intercettare un raggio 
luminoso, allo scopo di misurarne la 
freq uen za cara iterisi ica . 


sensibile, per cui lungo le due dire¬ 
zioni ortogonali la luce viene inter¬ 
cettata ogni qualvolta un oggetto 
passa tra i due elementi elettronici. 
E' quindi chiaio che ogni interru¬ 
zione del raggio di luce provoca la 
produzione di un impulso, che può 
a sua volta azionare un contatore 
o una qualsiasi apparecchiatura di 
controllo. Naturalmente, il sistema 
può essere applicato anche nel caso 
di installazione di un unico nastro 
trasportatore. 

Il caso illustrato alla figura 4 è 
riferito ad un sistema elettronico 
per il controllo delEampiczza e del¬ 
la frequenza delle vibrazioni di un 
diapason. Anche qui uno dei rebbi 
intercetta il raggio luminoso pro¬ 
dotto dalla lampada, e percepito 
dall'elemento sensibile, e — grazie 
alla mancanza di inerzia del sistema 
di rivelazione — è possibile esegui¬ 
re un controllo assai accurato delle 
vibrazioni, e quindi la misura di¬ 
retta della frequenza. 

L'applicazione visibile alla figu¬ 
ra 5 è riferita ancora allo sfrutta¬ 
mento della riflessione ottica da 
parte di una superficie lucida. Per 
l'esattezza, si tratta di un nastro 
trasportatore che reca i tappi desti¬ 
nati alla chiusura di bottiglie con¬ 
tenenti bevande, i quali devono es¬ 
sere automaticamente sistemati ad 
una distanza rigorosamente esatta 
tra loro, per poter poi essere appli¬ 
cati direttamente alla bottiglia, at¬ 
traverso il sistema di chiusura auto¬ 
matica, 

11 sistema ottico-elettronico di 
controllo permette di stabilire se la 
posizione dei tappi è corretta, e de¬ 
termina l'arresto automatico del na¬ 
stro nel caso di errore di posizione. 
Il metodo vale anche per il control¬ 
lo dell'applicazione del dischetto di 
sughero e/o di plastica prima della 
applicazione del tappo, che rende o- 
paca la superficie lucida di metallo 
impedendo la riflessione del raggio. 
Se il raggio viene riflesso, ciò signi¬ 
fica che il dischetto non è stato ap¬ 
plicato, per cui l'impianto si bloc¬ 
ca automaticamente. 

La figura 6 illustra un altro caso 
di controllo per il conteggio di og¬ 
getti mobili. Sebbene anche qui si 
tratti di un nastro trasportatore, è 
evidente che il sistema può essere 
sfruttato anche in una grande varie¬ 
tà di applicazioni analoghe (come 
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rig. 0 ■ Sistema di controiio del posizionamento delle capsule di chiusura di bottiglie per bevande, oltenuto con rimpiego 
di lampade solide e di dispositivi sensibili alla luce riflessa. 


ad esempio l'ingresso di una stazio¬ 
ne della metropolitana, Tingresso 
e/o Tuscita di un'autostrada, ecc., 
indipendentemente dalla presenza o 
meno di un mezzo di trasporto de¬ 
gli oggetti da contare. 

La figura 7 chiarisce un esempio 
tipico di applicazione di due lam¬ 
pade solide miniaturizzate e di 
quattro elementi sensibili, per il 
eontrollo delLampiezza e della fre¬ 
quenza delle oscillazioni di un pen¬ 
dolo. Durante ogni sua escursione 
ritmica pendolare , Logge Ito mobi¬ 
le intercetta il raggio liiniinoso pro¬ 
dotto dalle due lampade, e che vie¬ 
ne percepito da due elementi sen¬ 
sìbili sulla destra, e da altri due sul¬ 
la sinistra. 

11 metodo permette quindi di con- 
trollcire non soltanto la frequenza 
delle oscillazioni, ma anche la re¬ 
lativa ampiezza, allo scopo di man¬ 
tenerne costanti entrambi i valori 

La rumorosità dei potenziometri 
anche se di tipo professionale, e 
specie dopo un lungo perìodo di 
funzionamento, rappresenta un in¬ 
conveniente di una certa gravità, so¬ 
prattutto nel campo delle apparec¬ 
chiature di tipo professionale, negli 
impianti di amplificazione ad alta 
fedeltà, ecc. 

Per risolvere questo inconvenien¬ 


te, il sistema di realizzazione di un 
potenziometro con un elemento sen¬ 
sibile alla luce, di tipo semicondut¬ 
tore, può rapresentare la soluzione 
ideale, come risulta appunto alla 
figura 8. 

Il raggio di luce prodotto dalla 
lampada e rivelato dalLeleinento 
sensibile viene intercettato da una 
camma avente una forma partico¬ 
lare, che richiama alla memoria 
quella di una lamina del rotore di 
un condensatore variabile. A secon¬ 
da della struttura di questa lama 
intercettatrìce, è possibile fare in 


modo che la rotazione delLalbero di 
comando provochi nelLelemento fo¬ 
tosensibile variazioni lineari o lo¬ 
garitmiche, in modo da ottenere li¬ 
na variazione proporzionale alLin- 
tensità della luce, e conforme alle 
esigenze specifiche. 

La figura 9 rappresenta un altro 
caso tipico, per il controllo auto¬ 
matico del dosaggio del materiale 
che viene pesato su di una bilancia. 
Liinbuto visìbile a sinistra, provvi¬ 
sto di un sistema di chiusura auto¬ 
matica in corrispondenza delLuscìta 
inferiore, depone una certa quanti- 
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f ig. 7 - impiego di due lampade aoiide 
e di quattro elemenii ìotonenaibili, per 
controllare elettronicamente Vampiezza 
e la frequenza delle oscillazioni di un 
pendolo. 

là del materiale da pesare in un ap¬ 
posito contenitore, che si trova su 
di uno dei due piatti della bilancia. 
Mano a mano che questo materiale 
si accumula nel contenitore, il pe* 
so di quest’ultimo aumenta, e co¬ 
stringe il lato corrispondente della 
bilancia ad abbassarsi. Raggiunto il 
peso critico, il pannello opaco che 
si trova dal lato opposto del brac¬ 
cio oscillante raggiunge la posizio¬ 
ne adatta ad intercettare comple¬ 
tamente il raggio di luce che la lam^ 
pada solida invia verso il disposi¬ 
tivo fotosensibile- Non appena il 
raggio viene intercettato, Velemen- 
to provvede attraverso un'apparec¬ 
chiatura elettronica adeguata ad in¬ 
terrompere il passaggio del mate¬ 
riale da pesare dal contenitore che 
lo fornisce a quello che lo racco¬ 
glie (sulla bilancia) grazie alla 
chiusura delEapposito dispositivo. 

L'applicazione illustrata alla fi¬ 
gura 10 risulta particolarmente u- 
tilc per il controllo della posizio¬ 
ne di oggetti opachi. Per l'esattez¬ 
za, si tratta di un disco rotante, 
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Fig. S - Realizzazione di un potenziome¬ 
tro senza contatti elettrici e senza attri¬ 
to, sfruttando il principio delVintercet¬ 
tazione \^ariabile di un raggio luminoso. 


lungo la cui circonferenza vengo¬ 
no sistemati sul piano gli oggetti nei 
confronti dei quali viene effettuata 
razione di controllo elettronico. 

La lampada solida e Lelemento 
sensibile costituiscono un metodo 
di segnalazione, nel senso che — 
come di consueto — il raggio di lu¬ 
ce viene intercettato a causa della 
presenza dell'oggetto di passaggio. 

n dispositivo di controllo deter¬ 
mina o arresta la rotazione del di¬ 
sco, rispettivamente a seconda che 
roggetto si trovi nella posizione 
prevista o che esso risulti spostato 
0 addirittura assente. Anche questa 
applicazione è assai utile nelle mac¬ 
chine per il confezionamento auto¬ 
matico di prodotti di varia natura. 

La figura 11 illustra infjne un al¬ 
tro campo di applicazione riserva¬ 
to alla cinematografia e ad altri 
campi analoghi, nel senso che per¬ 
mette il controllo diretto ed imme¬ 
diato della regolarità dell'ansa, che 
impedisce la rottura della pellicola 
0 del nastro scorrevole. 

Quando l'avanzamento avviene a 
scatti, sebbene la bobina fornitrice 
e quella raccoglitrice ruotino con 
moto pressoché uniforme, è infat¬ 
ti necessario disporre di un'ansa 
che permetta di compensare i feno¬ 
meni meccanici derivanti dalla di¬ 
versa natura dei due movimenti 
combinati, soprattutto a causa de¬ 
gli scatti dovuti ai movimenti di 
una griffa azionata attraverso un 
eccentrico. 

Se l'ansa si riduce eccessivamen¬ 
te, Si verifica quasi sempre la rot¬ 
tura della pellicola trasportata, con 
arresto automalìco della macchina: 
in altri casi, Lansa stessa intercetta 
il raggio di luce prodotto dalla lam¬ 
pada e ricevuto dalTelemento sen¬ 
sibile, i cui terminali fanno capo ad 
un servo-meccanismo che comanda 
direttamente il motore che aziona 
il meccanismo di trascinamento. 
Non appena l'ansa si riduce tanto 
quanto basta per permettere al rag¬ 
gio di luce di raggiungere l'elemen¬ 
to fotosensibile, il servo-meccani¬ 
smo rallenta o accelera la rotazione 
del motore automaticamente, ripri¬ 
stinando l'ampiezza adeguala della 
ansa, ed evita così l'arresto della 
macchina di proiezione, o del dispo¬ 
sitivo di trasporto. 

Naturalmente, i casi citati ed il¬ 
lustrati non rappresentano che una 


piccola parte delle possibilità di im¬ 
piego, sulle quali avremo modo di 
dilungarci negli articoli che segui¬ 
ranno questa prima parte introdut¬ 
tiva. Occorre però precisare che, 
per chiarire le diverse argomenta¬ 
zioni che saranno oggetto delle note 
successive, sarà necessario ricorre¬ 
re ad una terminologia che può non 
essere del tutto familiare al Lettore, 
soprattutto in quanto esula in buo¬ 
na parte delle applicazioni elettro¬ 
niche convenzionali e più note. E' 
quindi certamente utile, prima di 
iniziare l'esposizione della teoria di 
funzionamento e di impiego di que¬ 
sti dispositivi, chiarire il significa¬ 
to dei vari termini tecnici il cui im¬ 
piego risulterà abbastanza frequen¬ 
te in futuro. 

GLOSSARIO 

DEI TERMINI TECNICI 

La letteratura tecnica relativa a 
questa branca del l'elettronica è as¬ 
sai diffusa, ed è naturalmente in 
prevalenza in lingua inglese. Per 
questo motivo, nel glossario che se¬ 
gue, ad ogni termine italiano, elen¬ 
cato in ordine alfabetico, faremo 
seguire tra parentesi la definizione 
corrispondente in lingua inglese, 
che a sua volta precederà la spie¬ 
gazione in lingua italiana del signi¬ 
ficato. Le voci italiane in ordine al¬ 
fabetico sono in neretto, e quelle 
chiusa tra virgolette sono nella lin¬ 
gua di origine, in quanto non tradu¬ 
cibili, nel senso che non esiste an¬ 
cora un termine italiano corrispon¬ 
dente. 

Accettore (Acceptor) - Atomo 
iniettato in un semiconduttore, 
che «accetta» un elettrone facen¬ 
te parte della struttura dei cristal¬ 
lo. 

Amplificatore Darliiigton (Darling- 
ton Amplifier) - Struttura com¬ 
plessa di un transistore, realizzata 
con componenti discreti o in ver¬ 
sione integrata, caratterizzata da 
un alto valore dell'impedenza di 
ingresso, e da un alto grado di 
amplificazione. 

Angolo critico (Criticai Angle) - 
il massimo grado di incidenza col 
quale la luce viene trasmessa da 
un mezzo ad un altro. La luce che 
si avvicina all'interfaccia con an¬ 
goli maggiori di quello crìtico vie¬ 
ne riflessa nuovamente nel mezzo 
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di Provenienza- 

Angstrom (Angstrom) - Unità di 
misura usata prevalentemente per 
esprimere una lunghezza d'onda, e 
che viene solitamente espressa me¬ 
diante il simbolo A: equivale a 
metri. 

Banda dì conduzione (Conduction 
band) - Banda di energia parzial¬ 
mente riempita di un materiale nel 
quale gli elettroni possono muo¬ 
versi liberamente, permettendo 
quindi al materiale di trasportare 
una corrente elettrica. 

Banda dì valenza (Valence band) - 
In un semiconduttore, la banda dì 
energia che si trova immediata¬ 
mente al di sotto della banda di 
conduzione, dalla quale risulta se¬ 
parata dalla cosiddetta banda 
proibita. 

Banda proibita (Forbidden band) - 
Nella teoria delle bande dei solidi, 
identifica la portata delle energie 
presenti tra la banda di conduzio¬ 
ne e la banda di valenza: con i va¬ 
lori di energia contenuti in que¬ 
sta zona gli elettroni non posso¬ 
no essere presenti. 

Candela (Candle) - Unità di inten¬ 
sità luminosa; per Fesattezza, si 
tratta delFinteusità luminosa della 
sessantesima parte di un centime¬ 
tro quadrato della superficie il¬ 
luminata di un radiatore comple¬ 
tamente nero, funzionante alla 
temperatura di solidificazione del 
platino. 

Candela-piede (Foot-candle) - Al¬ 
tra unità di illuminazione. Viene 
definita come la luminanza su di 
una superficie di un piede qua¬ 
drato, sulla quale esista un flus¬ 
so uniformemente distribuito di 
un lumen; equivale ad un valore 
di illuminazione espresso in lu¬ 
men per piede quadrato. 

Caratteristica intrinseca (Intrinsic 
Characteristic) - Caratteristiche di 
un materiale dovute alla natura 
dello stesso, e che non dipendono 
dalla quantità delle impurità in 
esso contenute. 

Cavità (Hole) - In un semicondut¬ 
tore, termine usato per identificare 
l'assenza di un elettrone; presenta 
le medesime proprietà elettriche 
di un elettrone, con la sola diffe¬ 
renza che costituisce una carica 
positiva anziché negativa. 

CCS (SCS) - Commutatore control¬ 
lato al silicio. 



Fig. 9 - Dinposiiivo automatico jotoeieiirico per la determinazione del peso su di 
una biianckL 
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Fig. W - Sistema di controllo della posizione di oggetti su di un disco rotante. 



Flg. ri ■ Disposltho di sicurezza per il controllo deWampiezza di un'ansa, in un 
proiettore cinematografico o in un dispositivo dì trascinamento di un nastro. 
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CCS AL (LASCS) - Commutatore 
controllato al silicio attivato dalla 
luce; analogo airRCSAL, ad ec¬ 
cezione del fatto che tutte e quat¬ 
tro le regioni sono accessibili at¬ 
traverso i terminali di collegamen¬ 
to; si trata in pratica di un foto- 
commutatore. 

Cellula fotovoltaica (Photovoltaìc 
Celi) - FotO“TÌ velato re nel quale 
la luce incidente produce elettri¬ 
cità, per cui non è necessario ap¬ 
plicare alcuna tensione di polariz¬ 
zazione. 

«Chopper» (Chopper) - Dispositivo 
che determina una caratteristica 
pulsante ad un segnale elettrico o 
ad un raggio di luce, mediante in¬ 
terruzioni regolari aventi una cer¬ 
ta frequenza fissa o variabile. Può 
essere di natura elettronica (cir¬ 
cuito «chopper»), o di natura 
meccanica (ad esempio, un disco 
rotante munito di fessure perife¬ 
riche che intercettano ad intermit¬ 
tenza un raggio di luce). 

Ciclo di lavoro (Duty Cicle) - Mi¬ 
sura deli'efletLo della tensione di 
ingresso ad impulsi applicata ad 
una lampada. Viene espresso sotto 
forma di percentuale del periodo 
di tempo di funzionamento, ri¬ 
spetto al tempo totale. 

Circuito AND (AND Circuit) - Cir¬ 
cuito logico nel quale tutti gli in¬ 
gressi devono essere in stato 
«ON» (segnale presente) per pro¬ 
durre lo stato «ON» in uscita. 

Circuito OR (OR Circuit) - Circui¬ 
to logico nel quale almeno uno de¬ 
gli ingressi deve essere nello stato 
«ON» {segnale presente) per pro¬ 
vocare lo stalo «ON» in uscita. 

Commutatore unilaterale (Unilate- 
ral switch) - (US) - Dispositivo 
semiconduttore assai simile ad un 
rettificatore controllato al silicio; 
svolge la funzione di commuta¬ 
zione con una tensione fissa, de¬ 
terminata dalle sue caratteristiche 
costruttive interne. 

Conduttività (Conductivity) - Mi¬ 
sura delPattitudine da parte di un 
materiale a condurre una corrente 
elettrica. Viene solitamente espres¬ 
sa in ohm/metro. 

Contatto ad una via, una posizione 

(Spst contact) - Contatto di un re¬ 
lè monopolare, ad una sola azio¬ 
ne di un semplice contatto di chiu¬ 
sura o interruzione di una linea, 
senza scambio. 


Corrente in assenza di luce (Dare 
current) - Corrente che scorre in 
un fetorivelatore quando questo 
ultimo non percepisce alcuna ra¬ 
diazione luminosa incidente. 
Densità di flusso (FIux density) - 
Misura delFintensità di un'onda; 
flusso per unità di superficie nor¬ 
male alla direzione del flusso stes¬ 
so; numero di fotoni che passano 
attraverso una superficie nell'uni¬ 
tà di tempo, per unità della stes¬ 
sa superficie. Viene espressa in 
Watt/cm^ oppure in lumen/pie- 
de^ 

Dìodo (Diode) - Dispositivo semi- 
conduttore che permette il passag¬ 
gio di una corrente in una sola di¬ 
rezione; si tratta quindi di un ret¬ 
tificatore. 

Discreto (Discrete) - Si riferisce ad 
un componente individuale di un 
circuito, completo nella sua strut¬ 
tura, come ad esempio una resi¬ 
stenza, un diodo, un condensato- 
re, un'induttanza o un transistore, 
che viene naturalmente usato come 
componente individuale e separa¬ 
bile di un circuito più o meno 
complesso. 

Distribuzione spettrale deirenergia 

(Spectral distribution of energy) 

- Diagramma illustrante la varia¬ 
zione delRemissione spettrale ri¬ 
spetto alla lunghezza d'onda. Vie¬ 
ne rappresentata dal simbolo Ex 
Donatore (Don or) - Atomo inietta¬ 
to in un semiconduttore, che dona, 
ossia fornisce, un elettrone al se¬ 
miconduttore. 

Drogaggio (Doping) - Processo me¬ 
diante il quale vengono iniettati 
degli atomi di impurità (donatori 
o accettatori) in un semicondutto- 
re intrinseco, allo scopo di altera¬ 
re le proprietà elettriche che carat¬ 
terizzano quel materiale quando si 
trova allo stato puro, 
dv/dt (dv/dt) - Rapporto di varia¬ 
zione di una tensione rispetto al 
tempo. E' proporzionale alla cor¬ 
rente in un condensatore. 
Elettroluminescenza ( Electrolumi- 
nescence) - In un semiconduttore 
indica il fenomeno di conversione 
diretta di energia elettrica in luce. 
Emissione spettrale di picco (Peak 
spectral emission) - Lunghezza di 
onda in corrispondenza della qua¬ 
le una lampada irradia luce con 
la massima intensità possibile, 
Emìttanza (Emittance) - Potenza 


irradiata per unità di superficie da 
una zona piana. 

Energìa ìnterbanda (Band-gap ener¬ 
gy) - Differenza di energia tra la 
banda di conduzione e la banda 
di valenza. 

Epitassiale (Epitaxial) - Nuovi stra¬ 
ti di atomi depositati su di un ma¬ 
teriale «ospite», in modo tale che 
il nuovo strato (appunto epitas¬ 
siale) continui la struttura cristal¬ 
lina del substrato ospite. 

Equilìbrio termico (Thermai equi- 
librium) - Condizione nella quale 
un sistema cristallino ed i mate¬ 
riali che lo circondano si trovano 
alla stessa temperatura. 

Fattore di lavoro (Duty factor) - 
Analogo al Ciclo di lavoro, ad 
eccezione del fatto che viene e- 
spresso in valore decimale anziché 
in percentuale. Solitamente calco¬ 
lato moltiplicando il numero de¬ 
gli impulsi al secondo per la loro 
larghezza. 

«Flip-flop» (Flip-flop) - Multivi- 
bratore, spesso realizzato sotto for¬ 
ma di circuito logico, caratterizza¬ 
to da due ingressi e da due stati 
stabili corrispondenti. La corrente 
rimane in un determinato stato, 
finché non viene costretta a va¬ 
riare passando alPaJtro stato possi¬ 
bile, a seguito delPapplicazione 
del rispettivo segnale di ingresso. 

Flusso (Flux) - Energia che passa 
attraverso una superficie (energia 
per unità di tempo); numero dei 
fotoni che passano attraverso una 
certa superficie nell'unità di tem¬ 
po. Viene espresso in lumen o in 
Watt, 

Fonone (Phonon) - «Quantum» dì 
energia termica. Viene usato per 
contribuire a descrivere la vibra¬ 
zione termica di una struttura cri¬ 
stallina. 

Fosforo (Phosphor) - Materiale in 
grado dì emettere energia lumino¬ 
sa quando viene sollecitato da una 
energia radiante, come ad esempio 
un raggio di elettroni in un tubo 
a raggi catodici. 

Fotocommutatore (Photo switch) - 
Dispositivo solido che si comporta 
alla stessa stregua dì un commu¬ 
tatore di potenza ad alta velocità; 
viene messo in funzione tramite u- 
na radiazione luminosa incidente. 

Fotoconduttore (Photoconductor) - 
Resistenza sensìbile alla luce; il 
valore resistivo solitamente dimi¬ 
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nuisce con Taumentare delPinten- 
sità della luce incidente. 

Fotodiodo (Photodiode) - Disposi¬ 
tivo solido, assai simile ad un dio¬ 
do comune, ad eccezione del fatto 
che la luce incidente sulla giun¬ 
zione <<p-n» provoca lo stato di 
conduzione nel dispositivo. Si 
comporta come un circuito teori¬ 
camente aperto in assenza comple¬ 
ta di luce- 

Fotone (Photon) - Quantum» di 
luce; questo termine viene usato 
per descrivere le caratteristiche 
della luce m riferimento alla teo¬ 
ria secondo la quale quesFultima 
è costituita da onde. 

Fotorìvelatore (Photo detector) - 
Dispositivo elettronico sensibile 
alle radiazioni luminose incidenti. 

Fototransistore ( Phototiansistor) - 
Dispositivo allo stato solido simile 
ad un transistore comune, ad ec¬ 
cezione del fatto che la luce inci¬ 
dente sulla giunzione «pm» è in 
grado di controllarne il responso; 
presenta un guadagno intrinseco 
ed una sensibilità maggiori di 
quelli dei fotodiodi. 

fri (prf) - Frequenza di ripetizione 
degli impulsi. 

Giunzione «pm» (<<pm» juiiction) - 
Superficie di contatto presente tra 
due materiali adiacenti, di cui uno 
del tipo «p», ed uno del tipo «n». 

Gradiente di potenziale (Potential 
gradient) - Gradiente di tensione 
dovuto alla diffusione di cavità e 
di elettroni, ai capi della regione 
nella quale si manifesta la presen¬ 
za della carica spaziale. 

Illuminazione (Illumination) 
Flusso di luce incidente su di una 
unità di superficie proiettata; con¬ 
troparte fotometrica del Fi tradì a- 
zione. Viene espressa in candele- 
piede 0 in candele-centimetro. 

Impedenza (Impedance) - Rappor¬ 
to tra la differenza di potenziale 
(V) applicala ai capi di un circui¬ 
to o di un componente, e la cor¬ 
rente (1) che scorre attraverso 
quello slesso circuito o quello stes¬ 
so componente. 

Incandescenza (Incandescence) - 
Produzione di luce dovuta al pas¬ 
saggio di una corrente elettrica at¬ 
traverso un filamento di materiale 
conduttore. La resistenza del fila¬ 
mento nei confronti della corrente 
fa sì che esso si riscaldi, fino ad 
emettere energia radiante, una 


parte della quale appartiene alla 
gamma della luce visibile. 

Intensità luminosa (Luminous in- 
tensity) “ Flusso luminoso emesso 
alFinterno di un angolo solido uni¬ 
tario; viene espressa solitamente 
in candele. 

Irradianza (Irradiance) - Quantità 
di energia irradiata per unità di 
superficie, incìdente su di una su¬ 
perficie. Controparte radiometrica 
delFilluminazione; viene solita¬ 
mente espressa in Watt/cmh 

Lambert-piede (Foot-lambert) - Ll- 
nità di luminanza o di luminosità, 
definita come luminosità unifor¬ 
me di una superficie che emette 
o riflette luce, in misura di un lu¬ 
men per piede quadrato. 

Laser (Laser) - Giunzione mecca¬ 
nicamente allestita in modo da 
pompareì? con un sistema ottico 
(amplificando cioè la luce) brevi 
impulsi di energia di radiazione 
coerente. 

Luce (Light) - Così come è stata 
definita dalla l.E.S. (llluminating 
Engineering Society), si tratta di 
energia radiante valutata per mez¬ 
zo del senso della vista; lo spettro 
visibile è compreso approssimati¬ 
vamente tra lunghezze d’onda dì 
5.800 e 7.S00 Angstrom, 

Lumen (Lumen) - Unità di flusso 
luminoso; il flusso che passa attra¬ 
verso uno steradiante, proveniente 
da una sorgente puntiforme che 
produce luce con intensità di una 
candela. 

Luminescenza (Luminescence) - E- 
missione di luce dovuta a qual¬ 
siasi causa che non sia la tempe¬ 
ratura, e che per questo si diffe¬ 
renzia dalFincandescenza, 

Luminosità (Brightness) - Misura 
di superficie delFintensità della lu¬ 
ce per unità di area della zona ir¬ 
radiata. Viene solitamente espres¬ 
sa in lambert-piede. 

Materiale diretto (Direct material) 
- Materiale semiconduttore nel 
quale gli elettroni cadono da una 
banda dì conduzione direttamente 
nella banda di valenza, per combi¬ 
narsi con le cavità. 11 processo di 
ricombinazione determina Fimina- 
gazzinamento di energia. 

Materiale indiretto (Indirect mate¬ 
rial) - Materiale semiconduttore 
nel quale gli elettroni non cadono 
direttamente dalla banda di con¬ 
duzione alla banda di valenza, ma 


— al contrario — cadono in fasi 
successive, dovute ai livelli di in- 
trappolamento che si riscontrano 
nella banda proibita. 

Materiale intrinseco (Intrinsic ma¬ 
terial) - Materiale semiconduttore 
caratterizzato da un numero pari 
di cavità e di elettroni, ossìa non 
contenente impurità. 

Materiale tipo «n» («n» type mate¬ 
rial) - Materiale semiconduttore 
nel quale gli elettroni rappresenta¬ 
no i portatori maggioritari di ca¬ 
rica; viene determinato a seguito 
delFintroduzione di atomi dona¬ 
tori . 

Materiale tipo «p» («p» type mate¬ 
rial) - Materiale semiconduttore 
nel quale le cavità costituiscono i 
portatori maggioritari di cariche; 
viene determinato a seguito della 
introduzione di atomi accettori. 

Mierofoiiicilà (Microphonics) - Di¬ 
sturbo elettrico (rumore) dovuto 
alle vibrazioni meccaniche di com¬ 
ponenti facenti parte di un cir¬ 
cuito. 

Micron (Micron) - Unità di lun¬ 
ghezza, rappresentata dal simbolo 
«u», adottalo per esprimere una 
lunghezza d'onda. Equivale alla 
milionesima parte di un metro, e 
quindi alla millesima parte di un 
millimetro. 

Modulazione (Modulation) - Varia¬ 
zione delle caratteristiche di una 
onda ottenute mediante un'azione 
di controllo da parte di un'altra 
onda. 

Monocromatico (Monochrema tic) - 
Caratterizzato da im solo colore, 
vale a dire da una luce avente una 
sola frequenza ossia un'unica lun¬ 
ghezza d'onda; larghezza di ban¬ 
da assai limitata di una radiazione 
luminosa. 

Onde continue (Continuous wave) 

- Definisce il sistema di trasmissio¬ 
ne detto ad onde persistenti, nel 
senso che le onde vengono irra- ; 
diate in continuità, diversamente 1 
da quanto accade quando le onde 
vengono irradiate con una sequen¬ 
za ad impulsi. 

Optoelettronica (Optoelectronics) - 
Tecnica relativa ai circuiti che im¬ 
plicano l'impiego di emettitori e 
di rivelatori di luce allo stato so¬ 
lido. 

Oscillatore a rilassameiilo (Relaxa- 
tion oscillator) - Oscillatore carat¬ 
terizzato dal funzionamento con 
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due stati semi-stabili per cui, quan¬ 
do viene costretto a passare da 
uno stato alleaitro, è in grado di 
ritornare allo stato originale, sen¬ 
za eccitazione esterna, dopo un 
certo periodo di tempo determina¬ 
to dal valore della costante di tem¬ 
po in gioco. 

Polarizzazione (Bias) ’ Tensione 
applicata ad un dispositivo allo 
stato solido, per controllare Vìn- 
tensità della corrente che lo per- 
corre* 

Potenziometro (Potentiometer) 
Dispositivo usato per mismare, re¬ 
golare o confrontare tra loro ten 
sioni o correnti. 

Radiazione coerente (Coherent ra¬ 
dia ti on) - Radiazione le cui onde 
risultano tra loro in fase nel tem¬ 
po e nello spazio. 

Radiazione infrarossa (Infrared ra- 

diation) - Radiazione la cui lun¬ 
ghezza d'onda ò compresa tra 
7.800 Angstrom (rosso) e circa 
1.000*000 di Angstrom (microon¬ 
de) . Si tratta di radiazioni invisi¬ 
bili per rocchio umano. 
Radiazione non coereiiCe (Noii-co- 
lierent radiationì - Radiazione nel¬ 
la quale le onde sono tra loro sfa¬ 
sate rispetto allo spazio e/o rispet¬ 
to al tempo. 

Rapporto di ingrandimento (Magni¬ 
ficati on Ratio) - Per un obiettivo, 
il rapporto tra le dimensioni del- 
i'immagine proiettata e quelle del- 
rimmagine originale. 

RCS (SCR) - Rettificatore control¬ 
lato al silicio. 

RCSAL (LASCR) - Rettificatore 
controllalo al silìcio, attivato dalla 
luce; si tratta di un dispositivo del 
tipo «p-n-p-n», nel quale la luce 
incidente svolge la stessa funzione 
della corrente che scorre attraver¬ 
so Pelettrodo «gate» in un rettifi¬ 
catore controllato al silìcio. Tre 
delle quattro regioni semicondut¬ 
trici sono raggiungibili elettrica¬ 
mente attraverso i terminali ester¬ 
ni adibiti al collegamento ai cir¬ 
cuiti dei quali il dispositivo fa par¬ 
te. Si tratta di un fotoeonimuta- 
tore. 

Regione di carica spaziale (Space 
charge region) - Regione che si 
trova intorno ad una giunzione del 
tipo «p-n», nella quale le cavità e 
gli elettroni si rìcombiiiano senza 
lasciare portatori di cariche mobb 
\u con una densità di carica diffe¬ 


rente da «zero». 

Regione di transizione (Transition 
region) - Regione che si trova in¬ 
torno ad una giunzione del tipo 
«p-n», nella quale ì portatori mag¬ 
gioritari di ciascun lato si diffon¬ 
dono attraverso la giunzione per 
ricombinarsi con le rispettive con¬ 
troparti. 

Resistività (Resistivity) - Misura 
delia resistenza di un materiale al 
passaggio di una corrente elettrica. 
Viene espressa in ohm/cm. 

Responso relativo di un rivelatore 
(Relative detector response) - Dia¬ 
gramma Illustrante il responso (at¬ 
titudine a rivelare un segnale) in 
funzione della lunghezza d’onda. 
Viene espresso mediante il sìmbo¬ 
lo D (X). 

RF (RF) - Radiofrequenza; fre¬ 
quenza di valore compreso tra 50 
mila Hz e 30.000 MHz; individua 
lutto lo spettro delle frequenze 
impiegate per le radiocomunica¬ 
zioni e la televisione. 

Rivelatore foto-emittente (Photo e- 
missive detector) - Dispositivo a 
valvola termoionica la cui corren¬ 
te anodica varia col variare del- 
Pintensità della luce incidente sul 
catodo. 

Schermo ottico (Baffle) - Disposi¬ 
tivo a schermaggio singolo, studia¬ 
to in modo tale da ottenere la ri¬ 
duzione delPeffetlo della luce anv 
bientaie su di un sistema di colle¬ 
gamento ad emissione c ricezione 
di luce. 

Semiconduttore (Semiconductor) - 
Materiale nel quale la resistenza 
presenta un valore intermedio tra 
quello che caratterizza i condutto¬ 
ri e gli isolatori. 

Sorgente puntiforme (Point so uree) 

" Sorgente di radiazione luminosa 
le cui massime dimensioni sono 
inferiori alla decima parte della 
distanza che sussìste tra la sor¬ 
gente stessa ed il punto di ricezio¬ 
ne 0 di utilizzazione della luce. 

Steradiante (Steradian) - Angolo 
solido che abbraccia una zona sul¬ 
la superficie di una sfera eguale 
al quadrato del raggio; in ima sfe¬ 
ra esistono 4 ti steradianti* 

Struttura cristallina (Lattice) - Dia¬ 
gramma tri-dimensionale di atomi, 
che si ripete attraverso l'intera 
struttura dì un cristallo sìngolo. 

Tensione di rottura (Breakdown 
voltage) - La tensione inversa ap¬ 


plicata ad una giunzione del tipo 
«p-n», per la quale si ottiene il 
passaggio di una forte intensità di 
corrente con aumenti relativamen¬ 
te ridotti della tensione. 

Tensione di soglia (Threshold volt¬ 
age) - Tensione in corrispondenza 
della quale una giunzione del tipo 
«p-n» comincia a condurre cor¬ 
rente; in una lampada allo stato 
solido, identifica la tensione in 
coiTispondenza del cui valore ha 
inizio remissione di luce. 

Termostato bimetallico (Bi-metal 
thermostat) - Dispositivo che rea¬ 
gisce alle variazioni di temperatu¬ 
ra, nel quale Pelemento sensìbile 
è una striscia costituita da due me¬ 
talli diversi tra loro. ì due corpi 
metallici sono saldati tra loro, c 
si deformano, ossia si curvano, 
quando la temperatura varia, a 
causa della differenza tra i rispet¬ 
tivi coefficienti di dilatazione. 

Transistore (Transistor) - Disposi¬ 
tivo solido di tipo attivo, che ret¬ 
tifica, amplifica o elabora un se¬ 
gnale elettrico. E’ costituito da tre 
regioni semiconduttrici, del tipo 
«p-n-p» oppure del tipo «n-p-n», 
tutte raggiungibili attraverso, ter¬ 
minali esterni, che ad esse fanno 
capo. 

Transistore a giunzione singola {LI- 
nijimctìon transistor) - Dispositi¬ 
vo semiconduttore a tre terminali, 
nel quale esiste una sola giunzio¬ 
ne del tipo «p-n»; presenta una 
caratteristica di resistenza negati¬ 
va. 

Transistore valanga (Avalanche 
transìstor) - Transistore che, quan¬ 
do viene fatto funzionare con una 
polarizzazione inversa di valore e- 
levato, provoca la produzione a 
catena di coppie di elettroni e dì 
cavità. 

Trasmittanza (Transmittance) 
Rapporto tra la potenza radiante 
emessa da un corpo, e la potenza 
radiante totale da esso stesso rice¬ 
vuta. 

Valore di diaframma f/ (f/ num- 

ber) - Nella terminologia ottica, 
numero che definisce le caratteri¬ 
stiche di un obiettivo; esprime il 
rapporto tra la lunghezza focale 
ed il diametro della lente. 

Vibrazione di relè (Chatter) - Se¬ 
quenza di aperture e chiusure dei 
contatti di un relè, dovuta alle va¬ 
riazioni di intensità della corrente 
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DIODO A FOTO-EMISSIONE 
LAMPADA SOLIDA 



FOTODIODO ^ BATTERIA SOLARE 



FOTOCELLULA - FOTORESISTORE 



COMMUTATORE 
CONTROLLATO AL SILICIO 
ATTIVATO DALLA LUCE^S} 



RETTIFICATORE 
CONTROLLATO AL SILICIO 
ATTIVATO DALLA LUCE 



FOTOTRANS I STO RE 
PLANARE AL SILICIO 



FOTO-AMPLIFfCATORE DARLJNGTON 
PLANARE AL SILICIO 



Fig. 12 - Simboli grafici piu comuni re¬ 
lativi alle applicazioni fotoelettroniche, 
e relativo significaio. 


che scorre attraverso la bobina di 
eccitazione. 

Volt-elettrone (Electron-volt) - E- 
nergia assorbita da un elettrone 
che passa attraverso una differen¬ 
za di potenziale di [ V. Equivale 
ad 1,6 X 10“^^ joule. 

Questo breve glossario compren¬ 
de tutti i termini tecnici principali 
di cui verrà fatto impiego nelle ar¬ 
gomentazioni che verranno pubbli¬ 
cate in seguito. Per concludere dun¬ 
que questa nota introduttiva, non 
ci resta che chiarire anche l'aspetto 
dei simboli grafici usati per la com¬ 
pilazione degli schemi elettrici re¬ 
lativi ai dispositivi che fanno uso 
di questi componenti, ed aggiunge¬ 
re una tabella che raggruppa i fat¬ 
tori di conversione tra le diverse u- 
nità. 

A tale scopo, la figura 12 illustra 
appunto i suddetti simboli grafici, 


precisandone il significato. SÌ trat¬ 
ta in totale di undici simboli che 
— tranne alcune varianti di impor¬ 
tanza secondaria — sono dì impie¬ 
go pressoché universale. 

La tabella che segue elenca inve¬ 
ce in tre colonne i metodi di con¬ 
versione tra le diverse unità di lun¬ 
ghezza. Per meglio intenderci, oc¬ 
corre aggiungere che — per con¬ 
vertire un valore espresso in una 
delle unità elencate nella prima co¬ 
lonna, in un valore espresso nelFu- 
niià corrispondente elencata nella 
seconda, occorre moltiplicare il pri¬ 
mo valore per il fattore contenuto 
nella terza colonna. 

In altri articoli, che seguiranno 
Liei prossimi numeri su queste stes¬ 
se pagine, verranno chiariti altri in¬ 
teressanti argomenti sul funziona¬ 
mento e sulPimpiego delle lampade 
solide. 


TABELLA DI CONVERSIONE 

Per convertire un valore 
espresso in.» 

In un valore 
espresso in». 

Moltiplicare il primo 
per... 

Angstrom 

Nanometri 

Millimicron 

0,1 

Angstrom 

Micron 

Micrometri 

0,0001 

Nanometri 

Millimicron 

Angstrom 

10 

Micron 

Micrometri 

Angstrom 

10,000 

Nanometri 

Millimicron 

Micron 

Micrometri 

0,001 

Micron 

Micrometri 

Nanometri 

Millimicron 

1.000 


GRUPPO DI DEVIAZIONE A BASSA FREQUENZA 

Due dispositivi a forma d’onda - ossia un generatore di forma d’onda e un generatore di rampa possono essere 
azionati al l’unisono come gruppo di deviazione a bassissima frequenza sia per la fase che per la frequenza^ 

Il generatore di forma d'onda di tipo versatile fornisce segnali di prova per una vasta gamma di misurazioni 

e produce rampe positive e negative oltre alle normali forme d'onda sinusoidali, quadrate e triangolari. La frequenza 
della forma d’onda è variabile in modo continuo nelFambito di 0,0008 a 100 kHz. 

il dispositivo è capace di misurare un normale guadagno a circuìio aperto e un ritardo su servosistemi con¬ 
trollati da corrente continua e controllati dalia fase, oltre a fornire segnali del riferimento bifase e di controllo 

a fasi variabili, a qualsiasi probabile frequenza. 

Tra gli attrezzi speciali per la prova dei servosistemi sono inclusi mezzi capaci di erogare cidi singoli di 
qualsiasi forma d’onda e di arrestarsi in qualsiasi punto del ciclo. 

Lo strumento, adoperato insieme al nuovo generatore di rampe, opera come deviatore a bassa frequenza 
nel triodo a funzionamento Ubero o a deviazione singola, programmato nel secondo caso da un segnale di scatto a 
12 V. 

il gruppo combinalo fornisce una tensione di rampa variabile tra —10 e -\-W V a frequenze di deviazione 
da 0,0005 a 50 Hz; la potenza è ricavata da una presa su! pannello posteriore del generatore di forma d’onda. 
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seconda parte 


di Piero SOATl 


l’angolo 
del CB 



CODICI PER CB 
E RADIOAMATORI 


RUMORE DI FONDO 
(Simbolo N) 

□ / rumore di fondo in rice¬ 

zione, è generalmente indi¬ 
cato, nei vari codici, con la 
lettera «N». Esso è valutato con 
una scala del tutto simile a quella 
delle interferenze che abbiamo com 
siderato nella prima parie, e na¬ 
turalmente è rapportato ad un se¬ 
gnale di riferimento audio: 

5 = nullo, meno di ~40dB, sot¬ 
to il livello audio di riferi¬ 
mento. 

4 — debole, tra —50 dB e —40 
dB, sotto il livello audio di rl- 
Jerimento. 

5 ~ moderato, ira — 20 dB e —30 
dB, sotto il livello audio di 
riferimento. 

2 = forte, tra —10 dB e —20 dB, 
sotto il livello audio di rife¬ 
rimento. 

1 = fortissimo, maggiore di —10 
dB, saio il livello audio di ri¬ 
ferimento. 

Il rumore di fondo di un dcevE 
iore può essere dovuto a molteplu 
ci cause, fra le quali ci limitiamo 
ad Indicare le principali: 

1 ) Dalla costituzione del ricevitore 
e specialmente dalle valvole o 
dai transistori. In questo caso 
esso non deve essere preso in 


considerazione nelVemettere il 
giudizio sulVemissione ricevuta 
salvo dei motivi particolari, che 
dovranno essere chiaramente 
specificati. 

2) Da disturbi locali provocati dal- 
Bimpianto di accensione di mo¬ 
tori a scoppio, compresi quelli 
dei mezzi mobili quali auiomo- 
blli, motoscafi od altri, dalle 
spazzole dei generatori o moto¬ 
ri elettrici, da linee ad alta ten¬ 
sione, da impianti per Baccen- 
sione di tubi fluorescenti o di 
genere similare. 

J) Da particolari condizioni atmo¬ 
sferiche, che sona state illustra¬ 
te a suo tempo, che possono a- 
vere carattere di continuità o di 
sporadicità. 

4) Da disturbi di origine extra ter¬ 
restre di natura solare, galattica 
o cosmica, l disturbi galattici 
sono facilmente confondibili 
con quelli termici che sono ca¬ 
ratteristici degli amplificatori a 
valvola, ed aumentano sensìbiB 
mente sintonizzandosi verso le 
frequenze piu alte della gamma 
delle onde corte. Essi sono più 
accentuati nelle ore notturne. 

Per stabilire se un disturbo è di 
origine esterna ai ricevitore, in ge¬ 
nere è sufficiente staccare Bantenna 


dalBingresso del ricevitore stesso. 
Se il disturbo persiste con la stessa 
intensità, dando anzi la sensazione 
dì aumentare, esso sarà senz'altro 
da attribuire al ricevitore, 

EVANESCENZA O FADING 
(Simbolo F) 

Con il termine di evanescenza, 
sovente indicata con la parola in¬ 
glese fading, si definiscono quel¬ 
le variazioni di intensità di rice¬ 
zione che si riscontrano frequente¬ 
mente. 

A questo proposito è opportuno 
segnalare che nel codice SIN PO la 
lettera P si riferisce al disturbo di 
propagazione delle onde erri. Sicco¬ 
me questo genere di disturbo è dif¬ 
ficile da comunicare, si è preferito 
sostituire al codice SINPO il co¬ 
dice SINFO in cui la lettera F si 
riferisce per Bappunto al fading. 

Le evanescenze dovranno essere 
indicate con il seguente codice: 

5 = nulla, da 0 a 1 evanescenze 
al minuto. 

4 = leggera, da 1 a 5 evanescen¬ 

ze al minuto. 

5 = moderata, da 5 a 20 evane¬ 

scenze al minuto. 

2 ■=^ rapida, da 20 a 60 evanescen¬ 
ze al minuto. 
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Fig. 1 - Registrazione dì un fenomeno di SJD's di lunga durata (dalle ore 0857 alle 
ore 1400) registrata in Inglillterrn presso il Centro di Controllo di Tatsficid, 


1 = rapidisdma, superiore alle 60 
evanescenze al minuto. 

Le evanescenze, olire che dalla 
rapidità con la quale si mani lesiono 
sono caratterizzate anche dalla pro¬ 
fondità, ossìa dal grado di abbassa¬ 
mento di ampiezza, al quale è sog¬ 
getto un segnale radio. 

E' evidente infatti che una eva¬ 
nescenza può essere molto profon¬ 
da, cioè variare da un massimo di 
intensità fino ad un minimo anche 
vicino allo zero, ed avere un ri imo 
rapido, oppure lento e viceversa, 
può essere poco profonda ma avere 
sempre un ritmo moUo lenio, oppu¬ 
re rapido. 

Qualora si desideri segnalare le 
due caratteristiche, si usa suddivi¬ 
dere la lettera E in F ed F* questa 
ultima serve per indicare la profon¬ 
dità secondo il seguente codice; 

5 — trascurabile, da 0 dB a JO dB; 


4 = poco profonda, da 10 a 20 dB; 

5 = moderatamente profonda, da 

20 dB a 50 dB; 

2 — profonda, da 30 dB a 40 dB; 

1 = molto profonda, superiore ai 
40 dB. 

L'evanescenza in genere può pre¬ 
sentare le seguenti caratteristiche: 

1) Ritmica^ cioè una evanescenza 
che è caratterizzata da afjicvo- 
limenti regolari e che si riscon¬ 
tra generalmente su segnali a- 
venti intensità piuttosto forte. 

2) Irregolare, che rappresenta il 
tipo più frequente di evanescen¬ 
za. Si riscontra particolarmente 
nei collegamenti ad onde corte 
a media e grande distanza. 

5} Fluttuante, evanescenza che è 
propria delle emissioni di turbo¬ 
lenza ionosfcrica e che attra¬ 
versano località in cui sono pre¬ 
senti aurore boreali. 


4) Selettiva, che, come abbiamo 
già precisato, provoca Faltera- 
zione delle frequenze anche 
molto vicine fra loro, come quel¬ 
le relative alle due bande late¬ 
rali di un'onda modulata in am¬ 
piezza, provocando distorsione 
di modulazione. 


DISTURBO DI PROPAGAZIONE 
(Simbolo P) 

Taluni codici come il codice SIN- 
PO ed il codice SINFFEMO pren¬ 
dono in considerazione anche il db 
sturbo alla propagazione, il cui giu¬ 
dizio, diciamolo subito, è estrema- 
mente difficile da emettere, essen¬ 
do legato strettamente alVesperienza 
acquisita dalVoperatore in fatto di 
radiocollegamenti a grande disian¬ 
za. 

!m difficoltà nel definire questo 
genere di disturbi è dovuta al fatto 
che essi dipendono dalla latitudine 
della stazione ricevente e da quella 
della stazione trasmittente, dalla 
.ma prossimità a zone di turbolen¬ 
za ionosfcrica e dalla direzione del 
path. 

/ disturbi alla propagazione pos¬ 
sono avere un curai leve del tuiio 
temporaneo o sporadico, oppure es¬ 
sere di tipo annuale, giornaliero o 
stagionale. Ciò naturalmente oltre 
le solite variazioni che si riscontra¬ 
no al passaggio dai giorno alla not¬ 
te e viceversa. 

Il codice impiegato per segnalare 
la «F^> è il seguente: 

5 = nulla, propagazione normale; 
4 = leggera, variazioni stagionali; 
3 = moderata, segnali con intensi¬ 
tà inferiore al normale, eva¬ 
nescenti; 

2 = forte, segnali piu deboli del 
normale. Evanescenze pure 
anormali. 

/ — forllssima, ricezione ìonosfe- 
rica praticamente chiusa. 

in linea di massima i principali 
disturbi che si manifestano nella 
propagazione delle onde eni sono i 
seguenti: 

I} Disturbi di natura ionosfcrica, 
che generalmente sono dovuti a 
fluttuazioni di carattere magne¬ 
tico legate al Tatti vita solare, e 
che possono essere presenti sia 
di giorno che di notte e che in 
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Fig. 2 - Registrazione di tre fenomeni di breve durata nello stesso giorno (ore 
1053 1115, 1215 1219; 1426 > 1445). 
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genere sono molto elevate du¬ 
rante il tramonto e raiba. 

Essi iiono sempre la causa di 
un sensibile afjievolimento dei 
segnali provenienti dagli strati 
ionosfericl che in certi casi pos¬ 
sono sparire del tutto. 

Quando le anomalie ionosferi¬ 
che sono piuttosio notevoli, le 
stazioni che lavorano su Ire- 
quenze vicine alla MUF, ossia 
alla massima frequenza usabile 
(Maximum Usati e Frequency), 
sono costrette a cambiar fre¬ 
quenza e ad impiegare frequen¬ 
ze piit basse anche per effettua¬ 
re collegan^enti a grande di¬ 
stanza. Talvolta il disturbo alla 
propagazione è così intenso che 
tutta la gamma delle onde cor¬ 
te resta praticamente chiusa al 
traffico. 

Il valore della LUF, ossia là 
frequenza più bassa utilizzabile 
(Lowest Usabte Frequency) in 
genere aumenta notevolmente 
con il crescere del disturbo alla 
propagazione e pertanto, in que¬ 
ste condizioni, la gamma di fre¬ 
quenze a disposizione per i col- 
legamenti a grande distanza si 
restringe. E infatti è propria 
quando il valore della LUF rag¬ 
giunge quello della MUF che le 
comunicazioni sulle onde corte 
risultano praticamente interrotte, 

2) Disturbi di propagazione Im¬ 
provvisi e definlii in lingua in¬ 
glese dalla sigla SlD's, sudden 
ionospheric disturbance, si ma¬ 
nifestano con la scomparsa iota- 
le dei segnali radio su talune 
zone della superficie terrestre 
illuminata dal sole; la loro du¬ 
rata in genere è piuttosto breve. 
I SID*s possono manifestarsi su 
qualsiasi frequenza e sono dovu¬ 
ti a delle irregolarità della luce 
solare le quali fanno sentire la 
loro azione sugli strati ionosje- 
ricl circa otto minuti dopo che 
sulla superficie solare si sono 
verificate le esplosioni che le 
hanno provocate. 

Si ritiene che il fenomeno sia da 
attribuire ad un rapido aumento 
della ionizzazione dello strato 
«D», che assorbe quelle fre¬ 
quenze che in condizioni nor¬ 
mali lascia passare verso gli 
strati superiori. 


Nelle regioni nordiche, che si tro¬ 
vano a delle latitudini molto alte, 
la riflessione delle onde em negli 
strati ionosfericl può essere altera¬ 
ta dalla presenza di tempeste ma¬ 
gnetiche 0 ionosferiche. In questo 
caso l segnali sono soggetti a delle 
evanescenze molto rapide e profon¬ 
de. 

Questo fenomeno che è noto con 
il nome inglese di Fade-oiit, è defi¬ 
nito in genere con le sigle usate dal 
CRPL (Central Radio Propagation 
Laboratory), e precisamente: 
S-SWF = fade-out improvviso che 
si ristabilisce gradatamente 
low S-SWF = fade oui della dura¬ 
ta compresa fra 5 e 15 minuti e 
che si rlstabUisce gradatamente. 
G-SWF — disturbi di propagazio¬ 
ne alternati da periodi di presenza 
di fade-out e perìodi di ritorno alla 
normalità. 


QUALITÀ* E PROFONDITÀ* 

DI MODULAZIONE 
(simboli E ed M) 

La segnalazione di questa carat¬ 
teristica è prevista naturalmente dal 
solo codice SINPFEMO. Con la 
lettera E si indica la qualità che vie¬ 
ne trasmessa con il seguente codice: 
5 — eccellente 

4 = buona 

3 = discreta 

2 = cattiva 

1 — molto cattiva 

La profondità di modulazione, 
contrassegnata con la lettera M, si 
segnala invece con il seguente co¬ 
dice: 

5 = massima ( 100% ) 

4 = buona (SO-90%) 

3 = discreta (50-80%) 

2 = bassa (20-50%) 

l = bassissima (inferiore al 20% 
ossia praticamente sottomodulata}. 

Dalla qualità e dalla profondità 
di modulazione dipende essenzial¬ 
mente la inteUigihilUà dei segnali e 
specialmente di quelli trasmessi a 
grande distanza che generalmente 
sono soggetti a delle evanescenze 
più o meno profonde. 

Ovviamente, Il giudizio dovrà es¬ 
sere espresso tenendo conto del ser¬ 
vizio a cui la segnalazione deve es¬ 
sere riferita. Infatti una emissione 
telefonica con larghezza di banda 


di 2700 Hz avrà per se stessa unù 
qualità inferiore ad una emissione 
radiofonica con larghezza di banda 
di 4500 flz. 

RISULTATO GENERALE 
DI RICEZIONE 
(simbolo O) 

// risLihato generale, cioè l’over- 
tilJ merit di lingua inglese, serve a 
definire le condizioni di una data 
emissione in relazione alle caratte¬ 
ristiche delle varie voci sopra indi¬ 
cate, Esso viene espresso secondo il 
seguente codice: 

5 = eccellente, cioè ricezione per¬ 
fetta; 

4 — buona, cioè ricezione buona 
sempre inielìiglbUe. 

3 — mediocre, cioè intelligibiUtà 
ancara possibile: 

2 — cattiva, cioè intelligibiliià sal¬ 
tuaria; 



Fig. 3 - Un acerrimo nemico dei CiV. 
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1 = pessima, praticamente non in- 
telligibile. 

Nel traffico commerciale i nu¬ 
meri 4 e 5 si riferiscono ad una 
emissione commerciabile, cioè che 
può essere senz*aUro usata per lo 
scambio di conversazioni telefoni¬ 
che fra utenti privati o pubblici. Il 
numero 5 si riferisce invece ad una 
emissione discretamente commer¬ 
ciabile, soltanto da parte di radio¬ 
operatori 0 comunque da personale 
specializzato. I numeri 1 e 2 indi¬ 
cano invece una emissione non com¬ 
merciabile o comunque di pessima 
qualità. 

Per fare qualche esempio analiz¬ 
ziamo qualche gruppo di ipotetiche 
segnalazioni in codice SINPFEMO 
e ricaviamone il risultato generale: 
4444444: in questo caso è evidente 
che anche Vultimo simbolo (O) sa¬ 
rà uguale a 4. 

44413XX: in questo caso, pur es¬ 
sendo i segnali in certi momenti for¬ 
ti, essi sono affievoliti, fino a scom¬ 
parire, da una evanescenza molto 
profonda e 'moderatamente rapida, 
la qualcosa rende difficile emettere 
un giudizio sulla modulazione (X) 
e pertanto il risultato generale non 
può che essere 2 o L 

A questo proposito è bene far no¬ 
tare che nel codice SINPFEMO la 
P indica il disturbo di propagazio¬ 
ne ma è usata frequentemente per 
indicare la profondità delVevane- 
scenza, mentre la F ne indica la 
frequenza. 

DIZIONARIO 

DELLE PRINCIPALI PAROLE 
USATE DAI CB 
(seguito dal n* 3) 

Ordine di successione: inglese, 
italiano, francese, spagnolo, tedesco 
e russo. 

gain - guadagno, gain, ganancia, 
Verstàrkung, usilenfe; 
generai cali ^ chiamata generale, ap¬ 
pai général, llamada generai, all- 
gemeìner Anruf, vizov vsfem; 
grid - griglia, grille, refilla, Gitter, 
sjetka; 

ground wave - onda di superficie, 
onde de surface, onda superflcial, 
Bodenwellc, prizemnaja volna. 
holder - zoccolo, douille, portalam- 
paras, Fassung, sokolf; 


hum ™ ronzio, bourdonnement, zum- 
bido, Brummen, ton peremienovo 
ioka; 

impulse “ impulso, impulsion, im¬ 
pulso, Siromstof, impulfs; 

iiisulator - isolatore, isolateur, aisla- 
dor, Isolator, izoljator; 

key - tasto, manipolatore, manìpo- 
laieur, manipulador, Taste, kljuc; 

lead-in - entrata d’aereo, entrée de 
poste, entrada de estacionf Einfilh- 
rung, input. 

listener - ascoltatore, radioascoltato¬ 
re, auditeur, radio oyente, Hórer, 
prijomni} Ifubitelj; 

low frequency - bassa frequenza, 
basse fréquence baja frecuencia, 
Nlederfrequenz, niskaja castotà; 

maiching - adattamento, adapiaiion, 
adatapcion, Anpassung, nastrofka; 

loud-speaker - altoparlante, haut- 
parleur, altavoz, Lautsprecher, 
gromkogovorìteli; 

mesurement “ misura, mesure, me- 
dicion, Messung, izmerenife; 

mobile station - stazione mobile, 
station mobile, estacìon movil, be- 
wegliche Funksielle, per ed viznaja 
stand fa; 

noise - rumore, bruii, ruido, Ger- 
àusch, sum; 

noise leve! - livello del rumore, ni- 
veau de bruii, nivel de ruldos, Stór- 
pegel, nivo pomfeh, nivo suma; 

output " uscita, débìt, salida, Aus- 
gang, vihodnaja mosgnost; 

radiation resistence - resistenza di 
irradiazione, résistence de rayonne- 
meni, resistencia de radiacion, 
Straklungswiderstand, soprativìje- 
nife radijaciji; 

radio’-beacon - radiofaro, radiopha- 
re, radiofaro, Funkfeuer, radio ma- 
jak; 

receiver - ricevitore, récepteur, re- 
ceptor, Empfunger, prijomnik; 

rectification - rettificazione, raddriz¬ 
zamento, redressement, rectifica- 
don, Gldchrichtung, vipramlfenije; 

resistence - resistenza, résistence, 
resistencia, Widerstand, soproti- 
vlfenìje; 

resooauce - risonanza, résonance, 
resonanda, Eesonanz, rezonans; 

self-exitation - autoeccitazione, aii- 


toexitation, autoexitadon, Selbster- 
regung, samopobuzdenije; 
sensitivity - sensibilità, sensibilité, 
sensibiìidad, Empfindlichkeit, cust- 
viteljnost: 

short-circuit - coriodrcuito, court- 
circuit, cortocircuito, Kurzschluss, 
korotkoje zamikanije; 

sky wave - onda spaziale, onde d'e- 
space, onda de espado, Rawnwelle, 
prostornafa volna; 

stage - stadio, étage, paso. Stufe, ka- 
stad; 

standing wave - onda stazionaria, 
onde stationaire, onda stacionaria, 
stehende Welle, stojasgije volni; 

switch - commutatore, interruttore, 
commutateur, commutador, Schal- 
ter, pqrekljuccatelj; 

test - prova, campione, essai, ensa- 
yo, Versuch, proba; 

time Constant - costante di tempo, 
constante de temps, costante de 
tiempo, Zeitkonstanfe, vremenaja 
konstanta; 

transformer - trasformatore, trans- 
formateur, transformador, Ubertra- 
ger, pereobrazovatelj toka; 

transmitter - trasmettitore, èmetteur, 
translisor, Sender, peredatgick; 

trayelling wave - onda progressiva, 
onde progressive, onda progresiva, 
fortschreitende Welle, progressiva 
nafa volna; 

tuned Circuit - circuito sintonizzato, 
Circuit accordé, drcuito sintomza- 
do, abgestimmeier Kreis, nasirojenij 
kontur; 

timing - sintonia, accord, sintonia, 
Abstimmung, nastrojka; 

valve, tube - valvola, tubo, vaive, 
lampara, Ròhre, lampa; 

voltage - tensione, tension, tension, 
Spannung, naprjazenije; 

voltmeter - voltmetro, voltmètre, 
voltimetro, Spannungsmesser, volt- 
metr; 

wave-tength - lunghezza d’onda, 
longueur d’onde, longirud de onda, 
Wellenldnge, dlina volni; 

wavemeter - ondametro, ondemètre, 
ondametro, Wellenmesser, izmerb 
telj castoti; 

wire - filo, fil, kilo, Draht, provo- 
loka. 
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CORRETTORI DI TONALITÀ^ 

PER AMPLIFICATORI STEREO 
AD ALTA FEDELTÀ' 

(Da «Radio Télévision Pratique») 

In un precedente articolo, pubblica¬ 
to dalla stessa Rivista, sono state forni¬ 
te numerose indicazioni relative alla co¬ 
sti uzìone di un preamplificatore- corret¬ 
tore stereo per testine di lettura Icnogra¬ 
fica di tipo magnetico, oppure per regi¬ 
stratore a nastro, in grado di far parte 
di una catena ad alta fedeltà di un im¬ 
pianto stereofonico a due canali. 

I due preamplificatori, per il canale 
destro ed li sinistro, che sono stati de¬ 
scritti in precedenza, possono perciò 
precedere amplificatori del tipo a sua 
volta indicato, sebbene — in tal caso — 
l'utente non abbia la possibilità di rego¬ 
lare la tonalità deirascollo, in quanto 
non c previsto alcun dispositivo di re¬ 
golazione a tale riguardo. 

Ecco dunque chiariti i motivi per i 
quali quella descrizione viene comple¬ 
tata con l'articolo che qui recensiamo. 

Notoriamente, un controllo di tono 
saparato per le frequenze alte e le basse 
deve essere in grado di provocare feno¬ 
meni apprezzabili di esaltazione o di at¬ 
tenuazione di una sola estremità alla 
volta della gamma di responso, allo sco¬ 
po di adattare la qualità della riprodu¬ 
zione, ossia il timbro dei suoni ri pro¬ 
dotti, ai gusti dcirascoltatore. 

Questo è il motivo principale per il 
quale i controlli vengono esercitati ap¬ 
punto separatamente per Teslremità bas¬ 
sa della gamma e per reslremità alta, il 
che consente di conferire alla curva di 
responso globale l'andamento voluto. 

Olire a quanto sopra, occorre perù 
considerare che ^— trattandosi di un 
impianto stereofonico — i due doppi 
dispositivi di regolazione devono essere 
assolutamente identici tra loro, e devo¬ 
no inoltre poter consentire la regolazio¬ 
ne in modo Indipendente tra un canale 
e Taltro, allo scopo di consentire alFu- 
tente di correggere il timbro anche su 
di un solo canale, nelbeventuaiità che 
egli riscontri la convenienza a procedere 
in questo senso. 


La figura I rappresenta lo schema c- 
leurico del doppio dispositivo: la prima 
cosa che appare subito evidente osser¬ 
vando questo circuito, è che si tratta 
di due sezioni assolutamente identiche 
tra loro, aventi in comune soltanto l’ali¬ 
mentazione, che viene applicata al ter¬ 
minale N. 9 di entrambi i circuiti inte¬ 
grati, attraverso un interruttore genera¬ 
le facente capo al punto contrassegnato 
col N. 13 nello schema. 

Se osserviamo ciascuna delle due se¬ 
zioni separatamente, vediamo che il se¬ 
gnale viene applicato alhingresso del 
dispositivo attraverso una capacità del 
valore di 10.pF, al di là della quale esso 
percorre contemporaneamente due di¬ 


verse strade; la prima passa attraverso 
una resistenza del valore dì 8,2 kH, e 
procede attraverso la combinazione in 
parallelo di un potenziometro e di una 
capacità; dal momento che quest’ultì- 
ma presenta ovviamente una reattaiìza 
capacitiva tanto maggiore quanto mino¬ 
re è la frequenza del segnale, è chiaro 
che, quando il cursore del potenziome¬ 
tro {indicalo col N, 2) si trova in cor¬ 
rispondenza dell estremità sinistra dello 
elemento resistivo illustrato (contrasse¬ 
gnata col N. 1), il segnale ivi presen¬ 
te viene prelevato integralmente, ed ap¬ 
plicato al terminale N. 1 del circuito in¬ 
tegrato attraverso la lesislenza RI del 
valore di 33 kH. Quando invece lo stes- 



Fig, ì - Schema eieitrico del doppio dispositivo per il cori!rollo separalo deile note 
alte e di quelle basse, in un impianto stereo. 
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so cursore viene spostato fino a rag¬ 
giungere Testremità destra deirelemeiito 
resistivo, vale a dire il terminai e con¬ 
trassegnato col N. 5, il segnale deve 
passare attraverso la capacità C5, che 
determina itievitahilmente una certa at¬ 
tenuazione delle frec^uenze piu basse. 

Dal lato opposto, il segnale originale 
passa invece attraverso la capacità CI, 
del valore di 2 nF, che presenta una 
reattanza a sua volta in aumento pro¬ 
gressivo col diminuire della frequenza, 
mentre il segnale prelevato al di là di 
questo valore capacitivo attraverso il 
potenziometro R6 permette di dosare la 
ampiezza in funzione delle frequenze 
elevate. 

L^accoppiamento tra i due dispositivi 
di controllo, tramite la capacità C2, del 
valore di 2 nF, permette la compensa¬ 
zione necessaria per ottenere anche Io 
effetto di esaltazione. 

11 segnale risultante opportunamente 
dosato dai due controlli separati, risul¬ 
ta disponibile nel punto di unione tra RI 
ed R2, facente appunto capo allhngres- 
so (terminale N. 1) del circuito inte¬ 


grato, coiisìstenie in un amplificatore 
di Bassa Frequenza, 

Se all ingresso della sezione superiore 
del dispositivo viene applicato il segna¬ 
le destinato al canale sinistro, ed allo 
ingresso della sezione inferiore viene 
invece applicato il segnale destinalo al 
canale destro, le due uscite risultano di¬ 
sponibili — sempre separatamente, e 
con Ja dovuta regolazione — in corri¬ 
spondenza del terminale N. 3 di en¬ 
trambi i circuiti integrati, dai quali ven¬ 
gono applicati all’ingresso deiramplifi- 
catore propriamente detto o del pream- 
plificalore successivo, tramile la capa¬ 
cità C7. 

Per fornire iin'idea appropriata della 
realizzazione pratica di questo interes¬ 
sante dispositivo, la figura 2 illustra la 
doppia basetta a circuiti stampati, la cui 
larghezza viene indicata con dimensio¬ 
ni pressoché naturali dal riferimento vi¬ 
sibile in alto. Questo disegno dimostra 
chiaramente come le sezioni vengano 
realizzate in versione «gemellare», e 
mette in evidenza anche la posizione 
più idonea dei terminali di ingresso e di 



Fig. 2 - Disposizione dei componenti su di una basetta a circitìii stampati, per la 
realizzazione del circuito di cuT uHa figura /. 
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Fig, 3 - Schema a blocchi dei sistema di decodificazione stereo in FM di normale 
impiego. 


uscita, nonché per rapplicazione della 
tensione di alimentazione. 

L'articolo è corredato dì altre nume¬ 
rose illustrazioni, che chiariscono sia il 
sistema di collegamento dei potenziome¬ 
tri per i controlli separati delle alte e 
delle basse, sia la disposizione dei co¬ 
mandi sul pannello frontale, per stabi¬ 
lirne la massima accessibilità e la mas¬ 
sima funzionalità. 

Un grafico esprime il comportamento 
dei due controlli, e mette in chiaro i 
valori di esaltazione e di attenuazione 
delle due estremità delia banda, in fun¬ 
zione del Finterò spettro delle frequenze 
utili. 

II testo comprende inoltre un para¬ 
grafo dedicato alla verifica del funzio¬ 
namento a montaggio ultimato, ed alcu¬ 
ne osservazioni attraverso le quali è 
possibile apportare al dispositivo ulte¬ 
riori miglioramenti. (7112). 

REALIZZAZIONE 
DI UN DECODIFICATORE 
STEREO FM SENZA BOBINE 
(Da «Le Haui Rarleur») 

11 sistema di trasmissione stereo multi- 
piex è ormai In ullìciale adozione nel 
mondo, intero, ed anche nel nostro Pae¬ 
se sono da tempo in atto trasmissioni 
che —se pine a carattere sperimentale 
— permettono di giudicare su basi emi¬ 
nentemente pratiche la qualità del siste¬ 
ma. 

Il segnale composto che questo siste¬ 
ma rende disponibile alFuscita dello 
stadio discriminatore di un ricevitore a 
modulazione di frequenza deve essere 
applicato ad un decodificatore stereo- 
fonico, allo scopo di far apparire i se¬ 
gnali separati per il canale destro e per 
quello sinistro. 

A tale scopo, è suiTiciente disporre di 
circuiti relativamente semplici, tramite 
i quali viene isolato il segnale pilota, c 
viene ristabilita la sottoportante sop¬ 
pressa. 

La figura 3 rappresenta sotto tale a- 
spetto lo schema a blocchi di un dispo¬ 
sitivo di questo genere: in esso, uno 
stadio amplificatore effettua contempo¬ 
raneamente la separazione dei tre se¬ 
gnali. Un filtro passa-basso lascia passa¬ 
re i segnali di frequenza ìnferioie a 15 
kHz, ossia il segnale G (sinistro) + 
+ D (destro), applicato ad un demodu¬ 
latore che ristabilisce ì due canali; un 
filtro passa-alto lascia invece passare 
senza attenuazione apprezzabile i segna¬ 
li aventi una frequenza siiperioie a 3 
kFTz, ed applica le frequenze delle ban¬ 
de laterali dei segnali G - D al rivela¬ 
tore. 

Successivamente, un circuito sintoniz¬ 
zato sulla frequenza di 19 kHz permet¬ 
te il passaggio della portante, che viene 
applicata ad uno stadio amplificatore, il 
quale — a sua volta — provoca il fun¬ 
zionamento di un circuito duplicatore di 
frequenza, sintonizzato sulla frequen¬ 
za di 38 kHz. 

Questo segnale viene successivamen¬ 
te aggiunto alle due bande laterali, ri¬ 
stabilendo in tal modo completamente 
il segnale G-D. 
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Fig. 4 “ Circuiio eleiirico del decodificaiore deacritto nell'articoìo cd quale si riferisce ìa recensione. 


Dopo questa introduzione, che richia¬ 
ma il princìpio della decodificazione 
stereo a modulazione di frequenza, lo 
Autore descrìve in un paragrafo suc¬ 
cessivo il princìpio di funzionamento del 
nuovo circuito che viene proposto, e 
che riportiamo qui alla figura 4. In pra¬ 
tica, si tratta di una sezione di decodi¬ 
ficazione che comprende in totale sette 
transistori, cinque diodi, e pochi altri 
componenti. Il segnale complesso dì 
ingresso, tramite una capacità del valo¬ 
re di 0,5 pF, viene applicato alla base 
di Ql, e risulta disponibile in parte sul 
cursore del potenziometro RI, del va¬ 
lore di 50 kn. 11 segnale disponibile 
in questo punto, opportunamente dosato, 
viene applicato al centro di un partito¬ 
re di tensione, attraverso il quale si 
ottiene la disponibilità dei due canali, 
i cui segnali risultano presenti ai capi 
di due resistenze di carico, entrambe 
del valore di 47 kD, 

r segnali di uscita, per il canale si¬ 
nistro (G) e per il canale destro (D) 
vengono prelevati appunto ai capi di 
questa sezione, mentre la restante parte 
del circuito, costituita dai transistori 
compresi tra Q3 e Q7, provvede a 
svolgere altre importanti funzioni. 

Un paragrafo viene dedicato alla de¬ 
scrizione dello schema, e chiarisce la 
funzione dì tutti gli stadi e della mag¬ 
gior parte dei componenti, dopo di che 
vengono descritti ì dettagli costruttivi e 
di messa a punto. Per quanto riguarda 
il completamento della parte schemati¬ 
ca, la figura 5 riproduce lo schema e- 
lettrice deirai imentat ore provvisto di 
transistore di regolazione del tipo AD 
149, che rende disponibile airuscita una 
tensione continua e stabile del valore di 
12,5 V. Questa tensione viene applicata 
al circuito di figura 2, tra gli appositi 


terminali, visibili in basso a destra, e 
precisamente ai capi dì un condensatore 
elettrolitico del valore dì 100 |iF, adatto 
ad una tensione di lavoro di 15 V, che 
provvede a sopprimere Te ventilale on¬ 
dulazione residua che risultasse sovrap¬ 
posta alla tensione continua di alimen¬ 
tazione. 

La nota è stata rielaborata da un ar¬ 
ticolo pubblicato su Radio Electronics, 
nel numero di Marzo dello scorso an¬ 
no. (7111). 

IL NASTRO MAGNETICO 
AL BIOSSIDO DI CROMO 
(Da «Hi-Fi Stéréo») 

E' già da molto tempo che si parla 
diffusamente delhimpiego del biossido 
di cromo, la cui formula è CrO?, come 
pigmento per la fabbricazione di na¬ 
stri magnetici. 

J primi tentativi dì impiego dei cro- 
"mo come materiale per questa applica¬ 
zione risalgono al 1960, ma non fu che 
nel 1966 che si ottenne alla line la pos¬ 
sibilità di produrre questo pigmento sot¬ 
to una forma che ne permettesse Hmpie- 
go per la fabbricazione di nastri magne¬ 
tici di una certa utilità pratica. 


I nastri ottenuti con l’uso di questo 
materiale presentano netti cd indiscussi 
vantaggi sui nastri preparati con ì pig¬ 
menti magnetici di tipo convenzionale. 

L’articolo descrìve dettagliatamente 
sia i concetti sui quali si basa la fabbri¬ 
cazione dì questo nuovo tipo di nastro, 
sia gli sviluppi che esso ha subito fino 
a raggiungere gli attuali perfezionamen¬ 
ti, con l’aiuto di numerose illustrazioni. 
Tra queste, riproduciamo in primo luo¬ 
go alla figura 6 Tingrandimento di mi¬ 
cro-fotografie che denotano la struttura 
di un nastro realizzato con Tìmpìego del 
biossido di cromo (a sinistra), confron¬ 
tandola con quella di un nastro allestito 
invece impiegando ossido dì ferro di 
tipo normale (a destra). 

Tra le due fotografie, il particolare 
di maggiore evidenza consiste nella mag¬ 
giore densità delle particelle sottoposte 
alTenergia magnetica, il che rende im¬ 
mediatamente ridea di quale sia il van¬ 
taggio che il nuovo tipo di nastro of¬ 
fre, soprattutto per quanto riguarda il 
rapporto tra segnale e rumore, ed il re¬ 
sponso alla frequenza in funzione della 
velocità di scorrimento. 

II grafico di figura 7 illustra invece 
il confronto tra le curve di responso- 


Fig. 5 - Schema e- 
lettrico della sezione 
di alimentazione, a- 
daita al funziona¬ 
mento del circuito 
di cui alla fig. 4. 
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fig. 6 - Fotografie con forte ingrandimento, che permettono di confrontare !e 
caratteristi che sln/ilurali del nastro al biossido di cromo (a sinistra) con quelle del 
nastro ad ossido di ferro (a destra). 



Fig. 7 - Grafico illustrante ii diverso comportamento del nastro al biossido di cromo 
rispetto at nastro ad ossido di ferro, soprattutto per quanto riguarda le frequenze 
elevate. 



Flg. - Altro grafico ilìusiranie ii comportamento dinamico dei nastro al biossido 
di cromo, nei confronti delie frequenze comprese ira 51,5 e 16.000 ìiz. 


ossia tra i diversi comportamenti del na¬ 
stro ad ossido di ferro del tipo 
QP12/C521V e del nastro ai biossido di 
cromo, in base alle variazioni del livel¬ 
lo massimo del segnale, esprèsse in dB 
sulla scala verticale di sinistra, in fun¬ 
zione della frequenza espressa in Hertz, 
sulla scala orizzontale inferiore, da un 
valore minimo di LODO ad un valore 
massimo di 10.000* 

La curva inferiore rettilinea, riferita 
appunto al nastro ad ossido di ferro, 
denota un comportamento lineare al li¬ 
vello di 0 dB, mentre quella del nastro 
al biossido di cromo (superiore) deno¬ 
ta un notevole aumento del livello del 
segnale, con Taumentaie della frequenza. 

Il grafico di figura 8 illustra invece 
un'altra caratteristica particolare, anche 
essa riferita al comportamento dinamico 
del nastro: esso mette infatti in eviden¬ 
za, sempre con l’espressione del respon¬ 
so in funzione del livello del segnale re¬ 
gistrato espresso in dB, e della frequenza 
espressa in Hertz, nella gamma compre¬ 
sa qitesta volta tra 51,5 e 16.000 Hz, 
Tattitudine alla registrazione ancora di¬ 
sponibile nel campo delLalta fedeltà, per 
le frequenze più elevate, nonostante i 
livelli del segnale, che possono raggiun¬ 
gere entità apprezzabili. 

L'articolo descrive quindi con una 
certa profondità le proprietà e le ca¬ 
ratteristiche del, nastro al biossido di 
cromo, ne chiarisce il vantaggio di im¬ 
piego nelle cartucce (o cassette, che dir 
si voglia), ed esprime ìn chiari termini 
la differenza che sussiste tra gli appa- J 
recchi adatti al funzionamento con na¬ 
stri al biossido di cromo, c gli apparec¬ 
chi adatti invece al funzionamento con 
i nastri di tipo convenzionale. 

C infatti prevedìbile che — a causa 
delle caratteristiche del nuovo tipo di 
nastro, assai diverse e vantaggiose — si 
rendano necessarie modifiche corrispon¬ 
denti de) comportamento dei circuiti e- 
lettronici di amplificazione (soprattutto 
agli effetti deirequalizzazione standar¬ 
dizzata) per adattare le prestazioni del 
registratore al nuovo nastro, sìa sotto Ì1 
profilo della registrazione, sia sotto quel¬ 
lo della riproduzione. 

Alcune interessanti osservazioni ven¬ 
gono fatte per quanto riguarda la can¬ 
cellazione dei segnali precedentemente 
registrati, e vengono esposte le norme 
DIN relative al campo dell’alta fedel¬ 
tà per gli apparecchi funzionanti a car¬ 
tucce, adatti all’impiego del nuovo na¬ 
stro. 

In sostanza, conclude l'articolo, il na¬ 
stro al biossido dì cromo comporta un 
miglioramento importante nella qualità 
per \ registratori funzionanti a cartuccia. 

La norma DIN 45500 (Hi-Fi) potrà es¬ 
sere soddisfatta sugli apparecchi modi¬ 
ficali opportunamente. Nella maggior 
parte degli apparecchi di tipo normale, 
si ottiene però del pari un netto miglio¬ 
ramento delle prestazioni grazie allo 
impiego delle cartucce contenenti nastro 
al biossido di cromo. Su questi appa¬ 
recchi la cancellazione pone però alcuni 
problemi ai quali è necessario prestare 
la dovuta attenzione. 

La qualità delle cartacce pre-registra- 
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te sarà netlamente migliorata con l'im¬ 
piego dpi nastro al biossido di cromo. 
Stigli apparecchi muniti di un dispositi¬ 
vo di riduzione del rumore di fondo 
(ad esempio funzionanti col sistema Dol¬ 
by) ^ le cartucce contenenti nastro al 
biossido di cromo costituiscono un com¬ 
plemento ideale, in quanto risulta in tal 
caso possibile ottenere la brillantezza 
acustica dei dischi nei passaggi di musi¬ 
ca a forte amplificazione. (7112). 

METODO DI SOSTITUZIONE 
DI UN TRASFORMATORE 
MEDIANTE UN THYRISTORE 
(Da «Electronique Profcssionnelle») 

Per comprendere l'interesse del pro¬ 
blema posto nel titolo dell'artìcolo, rela¬ 
tivo alPadaliamento di impedenza sen¬ 
za l'ausilio di trasformatori, occorre iii' 
nanzitutto considerare il circuito di con¬ 
versione di tensione continua, clic ri¬ 
produciamo alla figura 9, 

Il thyristorc Tli è inattivo durante un 
perìodo di tempo indicato dalla lettera 
greca t, c funziona in stato di commuta¬ 
zione forzata: di conseguenza, ì! disposi¬ 
tivo di estinzione non viene rappresen¬ 
tato in quanto — in questo stadio della 
esposizione — complicherebbe inutil¬ 
mente lo schema, con evidenti conse¬ 
guenze dannose agli effetti didattici. 

La tensione di alimentazione Vi viene 
dunque applicata durante un periodo dì 
tempo T sul carico rappresentato da una 
resistenza R e da una induttanza indi¬ 
cata a sua volta col simbolo L, 

Il valore medio della tensione pre¬ 
sente ai capì del carico risulta quindi 
pari a: 

V, = V, X t:/T 

Partendo dal presupposto che la lun¬ 
ghezza del periodo di tempo T sia ri¬ 
dotta rispetto al rapporto L/R, ciò cor¬ 
risponde ad una condizione di funziona- 
mento con frequenze assai elevate► 11 
valore medio della corrente h che cir¬ 
cola nel diodo di ricupero D, mentre ì\ 
thyristore è diseccitato, può perciò es¬ 
sere considerato come co,Stante durante 
il tempo T - ir, e pari al valore medio 
di il. 

Queste sono le premesse in base alle 
quali viene chiarito il principio che per¬ 
mette di sfruttare un thyristore per ot¬ 
tenere Tefletto di trasformazione, e quin¬ 
di l'adaUamento dì impedenza tra due 
diversi circuiti. Una volta chiarito Fin¬ 
te resse del problema agli effetti dello 
adattamento di impedenza, l’Autore il¬ 
lustra lo studio di un circuito assai sem¬ 
plice, costituito soltanto da due com¬ 
ponenti induttivi, da una capacità, un 
diodo normale ecl una resistenza, e — 
naturalmente — da un rettificatore con¬ 
trollato al silicio, attraverso il quale 
viene ottenuto l'effetto desiderato. 

L’argomento prosegue poi con lo stu¬ 
dio teorico nel quale l’Autore dimostra 
attraverso ragionamenti eminentemente 
matematici l’esattezza di quanto viene 
aifermato nel testo, per passare poi ad 
un esempio pratico di realizzazione, co¬ 
me quello che qui illustriamo alla figu¬ 
ra 10, Per Lesattezza, si tratta di un tra¬ 
sformatore a thyristore adatto all'ali- 




Flg. 9 - Esempio di impiego di tm thyri- 
siore in un converti fare di tensione con¬ 
tinua (in ulto), e grafico iìlustrante Io 
andamento delle correnti e delle tensioni 
(in basso). 


mentazìone di una lampada. In questo 
circuito, il diodo serve quasi esclu¬ 
sivamente come dispositivo di protezio¬ 
ne contro le sovratensioni: le caratteri¬ 
stiche delle bobine sono le seguenti: 

L1 = 20 spire di rame smaltato, di dia¬ 
metro adatto all'intensità della 
corrente che in esso scorre, av¬ 
volte su di un diametro di 30 
mm, 

L2 = 50 spire dì rame smaltato del dia¬ 
metro di 1,5 mm, avvolte su due 
dispositivi del tipo «cofelec». 

L'articolo è corredato anche di altre 
numerose illustrazioni, tra cui sei ri- 
produzioni di oscillogrammi, che illu- 
slrano rispettivamente Landamento del¬ 
la corrente e della tensione presente 
ai capì del thyristore per una frequenza 
dì_ eccitazione di 5 kHz, con un carico 
di 6 n-, l’andamento della tensione pre¬ 
sente ai capì del thyristore nelle mede¬ 
sime condizioni precedentemente citate, 
ma con una frequenza di 1,5 kHz; la 
variazione della tensione, sempre pre¬ 
sente ai capi del thyristore, con un ca¬ 
rico di 2 la variazione di tensione 
che si manifesta ai capi di CI, con le 
caratteristiche di funzionamento di cui 
al primo oscillogramma; l'andamento 


L2 




Fig, li - Eoiografia che moslra raspetto delFapparecchiatura completa, il cu 
circuìfo è staio illustrato alla figura 10. 
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LASING 

LIGHT 


DIFFUSED HOMOJUNCTION LASER 



SIJMGLE HETEROJUNCTION LASER 



DOUBLÉ HETERO-IUNCTION LASER 



Fig. 12 - Quattro disÉ^gni iltustranu quattro divcrd sistemi di allestinwnto dì un dispositivo Lasery e precisamente mediante 
il metodo ad omogiunzione diflusa (in alto a sinistra), ad eferogiunzione doppia (in basso a sinistra), e col sistema «LOC» 
(In basso a destra). 


della corrente con un carico resistivo 
di 6 n e con una tensione dì alimentazio¬ 
ne di 140 V, ed infine l'andamento del¬ 
la corrente in un carico resistivo di 6 lì, 
con ima tensione di V, ma con una 
frequenza di 15,5 kHz. 

La figura il che riportiamo dalLarti- 
colo recensito è una fotografia che illu¬ 
stra Taspetto tipico del circuito dì figu¬ 
ra 10, così come è stato realizzato secon¬ 
do i concetti espressi nell’articolo. 

Sì tratta in pratica di un trasformato¬ 
re a thyristore, che permette di sostituire 
vantaggiosamente numerosi trasformatori 
di tipo classico. L’Autore delLarticolo 
conclude alla fine esprimendo la sua 
speranza che — con quanto egli ha af¬ 
fermato e dimostrato — risulti possìbile 
dimostrare le prospettive che si presen¬ 
tano agli elTetti dello sfruttamento delle 
caratteristiche dei thyristori corno, adat¬ 
tatori di impedenza, almeno per quanto 
riguarda i tecnici che si occupano dello 
studio e della pratica realizzazione — 
sperimentale o industriale — di nuove 
applicazioni. (7112), 

I DIVERSI MODI PER PILOTARE 
UN LASER AD INIEZIONE 
FUNZIONANTE AD IMPULSI 
(Da -«Electronics») 

La struttura a cavità ottica di grandi 
dimensioni, che è stata recentemente svi¬ 
luppata per il laser ad iniezione funzio¬ 
nante a diodi, non presenta soltanto un 
maggior rendimento ed una maggiore po¬ 
tenza, ma implica maggiori esigenze nei 
confronti del circuito di pilotaggio. 

In pratica, tutti i diodi per laser fun¬ 
zionanti ad impulsi richiedono impulsi 


di corrente di altissima qualità. 

Sotto questo aspetto, questi dispositivi 
differiscono da quelli che vengono raf¬ 
freddati ad una temperatura inferiore a 
150 ""K, che possono funzionare con 
variazioni di corrente assai pronunciate. 

Un altro argomento di notevole impor¬ 
tanza che viene preso in considerazione 
è riferito al controllo accurato della lar¬ 
ghezza degli impulsi, vale a dire della 
loro durata. Per una particolare strut¬ 
tura del dispositivo, la larghezza ottima¬ 
le degli impulsi viene determinata ìn 
parte dal -itquenching», ed in parte da 
un meccanismo di funzionamento che 
viene definito catastrofico, che sembra 
non sia stato perfettamente compreso. 

Sostanzialmente, col termine «quen- 
ching>j si intende la perdita completa 
delPuscita di natura ottica, provocata 
dall’aumento di temperatura durante lo 
impulso, mentre per meccanismo di fun¬ 
zionamento catastrofico sì intende il 
latto che — per una determinata ampiez¬ 
za della giunzione emittente, e per un 
determinato spessore della stessa, la lar¬ 
ghezza degli ìmplusi e la relativa altez¬ 
za devono èssere correlate con una re¬ 
ciproca proporzione inversa. 

Dopo rintrodnzione che abbiamo qui 
sintetizzato, l’Autore cita sei diversi mo¬ 
di per risolvere il problema, ed analizza 
con numerose illustrazioni costituite da 
circuiti elettrici c dalla relativa curva 
di responso il comportamento del dispo¬ 
sitivo in varie condizioni di funziona¬ 
mento. Ad esempio, vengono presi in 
considerazione i circuiti convenzionali 
ad impulsi funzionanti a valvole, un cir- 
cuilo di tipo analogo, ma funzionante 
invece con transistore, attraverso lo 


sfruttamento del fenomeno «valanga», 
altri tipi di circuiti convenzionali a tran¬ 
sistori, un circuito del tipo a scarica 
attraverso un rettificatore controllato al 
silicio, un circuito complesso a transi¬ 
stori del tipo che sfrutta le variazioni 
di potenza in base al citato fenomeno 
«valanga», ed infine i circuiti ad impul¬ 
si di natura meccanica, di normale im¬ 
piego nelle linee dì trasmissione. 

L’ultimo paragrafo che correda l’arti- 
colo è intitolato in modo assai signifi¬ 
cativo «L’ultima parola sui diodi Laser». 

I recenti progressi conseguiti nel cam¬ 
po dei Laser ad iniezione sono stati nu¬ 
merosi e rapidi. Probabilmente, il per¬ 
fezionamento più significativo è quel¬ 
lo dei diodi ad etcrogìunzione, contrad¬ 
distinti dalla sigla (AlGa) As-GaAs. che 
possono funzionare con notevole rendi¬ 
mento della temperatura ambiente. 

Sotto questo punto di vista, la figura 
12 chiarisce appunto la struttura di va¬ 
ri dispositivi di questo tipo, e precìsa- 
mente il caso del Laser ad cmogiunzio¬ 
ne diffusa, il tipo ad etcrogìunzione sin¬ 
gola, il tipo ad etcrogìunzione doppia, 
cd il laser «LOG». 

L’Autore conclude infine la nota af¬ 
fermando che i migliori circuiti agli ef¬ 
fetti delle rispettive prestazioni sono 
quelli che si basano sulPimpiego dei ret¬ 
tificatori controllati al silicio, i circuiti 
convenzionali a transistori, ed i circuiti 
ibridi a transistori di potenza del tipo 
a valanga. Tutti e tre questi tipi posso¬ 
no però produrre impulsi di notevole en¬ 
tità, sia agli effetti della larghezza che a- 
gli elTetti dell’ampiezza, con ritmi di ri¬ 
petizione elevati. 
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^ cura di P, SO ATI 



i lettori 
ci j^erìvono 


in considerazione delTelevàia nu¬ 
mero di quesiti che ci pervengo¬ 
no, le relative risposte, per lettera 
o pubblicate in questa rubrica ad 
insindacabile giudizio della reda¬ 
zione, saranno date secondo Tor- 
dine di arrivo delle richieste 
stesse. 

Sollecitazioni o motivazioni d'ur¬ 
genza non possono essere prese in 
considerazione. 

Le domande avanzate dovranno 
essere accompagnate dallltuporto 
di lire 2,0(X> anche in franco¬ 
bolli a copertura delle spese po¬ 
stali o di ricerca, parte delle quali 
saranno tenute a disposizione del 
richiedente in caso non ci sia pos¬ 
sibile dare una risposta soddisfa¬ 
cente. 

Per gli abbonati l'importo è di 

iiole lire LOOO. 


Sig, PARETI G* ■ Roma 
Allarme a raggi infrarossi 

Uallarme antifurto a raggi infrarossi 
realizzatile mediante la scatola di mon¬ 
taggio AMTRON UKS95y inizialmente 
era stato progettalo per essere alimenta¬ 
to a J2 V (8 pile in serie da 1,5 V cia¬ 
scuno) , per quanto concerne il ricevitore 
mentre la lampada del proiettore dove¬ 
va essere alimentata a 6 V tramite un 
trasformatore riduttore li cui primario 
era collegato alla rete a 220 V. 

Per semplificare Vìnstaliazìone del di¬ 
spositivo di allarme la AMTRON for¬ 
nisce adesso la lampadina con filamen¬ 
to a 12 V, in modo da rendere possi¬ 
bile Palimentaùone delle sezioni tra¬ 
smittente e ricevente dalla stessa fonte. 
Ciò infatti dà la possibilità di utilizzare 


un alimentatore stabilizzato che sìa in 
grado di fornire la tensione di 12,6 V- 
2 A, come è previsto dallo schema elet¬ 
trico di figura /. 

Quando si utilizza un'unica sorgente 
di alimentazione è però necessario agire 
in modo che il ricevitore sia messo in 
funzione con un certo ritardo rispetto 
alVaccensione della lampadina, allo sco¬ 
po di consentire a. quest’ultima di rag¬ 
giungere remissione luminosa di regi¬ 
me. 

infatti, se i due apparecchi, ricevitore 
e trasmettitore, fossero accesi contempo¬ 
raneamente, la lampadina richiederebbe 
un certo tempo prima di raggiungere II 
giusto grado dì luminosità ed il rice¬ 
vitore, durante questo intervallo di tem¬ 
po, si comporterebbe come se il fascio 


luminoso fosse interrotto, facendo scat¬ 
tare a relè e con esso il dispositivo di al¬ 
larme. 

Per evitare questo inconveniente nel 
circuito di alimentazione^ al quale si ri¬ 
ferisce la figura J, è staio inserito un 
reiè tipo G.B.C. GR-OOSQ, i cui con¬ 
tatti, che sono collegati airalimentazione 
del ricevitore, si chiudono con un cer¬ 
to ritardo che dipende dalla costante 
RC, dovuta al resistore da 82 TI, f W e 
ai condensatore eleiiroiitico da 4000 pF. 

Questo accorgimento consente pertan¬ 
to che il ricevitore sia alimentato sol¬ 
tanto quando la lampadina dei proietto¬ 
re è perfettamente accesa. 

Come alimentatore si dovrà usare il 
modello G.B.C. TS/2586-00 con uscita 
a 12,6 V - 2 A. 



Fig. 1 - Schema elettrico del circuito d’alimentazione dell'allarme antifurto a 
raggi infrarossi UK 895, con relè ritardatore G.B.C. GR/0080-00 e alimentatore 
G.B.C. TS/2586^00. 
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Fig. 2 - Vista del circuito stampato dcF 
Fallarme capacitivo UK 790. La lettera 
A mostra il cavallotto in filo di rame 
nudo die serve a collegare il distanzia¬ 
tore con la massa. 


Sig. FERRERÒ ALDO 

Pomaretto 

Allarme capacitivo 

Ci riferiamo alla Sua pregiata lettera. 

L'UK 790 è stato studiato per consen¬ 
tire di cofnmutare H dispositivo di al¬ 
larme tanto nella posizione permanen¬ 
te quanto in quella momentanea. Nel 
primo caso, una volta che il relè è scat¬ 
tato, non ritorna più nella posizione pri¬ 
mitiva se non SÌ provvede a togliere la 


alimentazione, nel secondo caso ritorna 
automaticamente nella posizione di ri¬ 
poso dopo alcuni secondi. 

La figura 2 si riferisce ad una sem¬ 
plice modifica circuitale che è consi¬ 
gliabile effettuare nel circuito stampato 
alio scopo di ridurre Veffello degli ac¬ 
coppiamenti spur li. La lettera «A» indi¬ 
ca infatti un cavalioiio di filo di rame 
nudo che serve a congiungere, tramite 
saldatura e rondella, il distanziatore con 
la massa del circuito siampato. 

Il conduttore che collega la piastra ai- 
ringresso delVVK 790 deve essere scher¬ 
mato ed il relativo schermo dovrà esse¬ 
re saldato alia massa. Utilizzando il se¬ 
condo ingresso è consigliabile usare del 
cavetto schermato, con schermo a massa, 
nel primo tratto che non occorre pro¬ 
teggere. 

Sig. ROMANENGO F. Torino 
Stnimento per circuiti integrati 

La figura 5 si riferisce ad uno stru¬ 
mento realizzato dalla Schlumberger, il 
TCL232, che permette di visualizzare 
sullo schermo di un qualsiasi oscillosco¬ 
pio «X», «Y» i seguenti parametri es¬ 
senziali dei circuiti integrati: 
l) corrente di polarizzazione di ingres¬ 
so. 

2} corrente offset dhngresso. 

5} tensione di offset. 


4) guadagno (funzione di trasferimen¬ 
to). 

La corrente di polarizzazione e la ten¬ 
sione di trasferimento sono misurate in 
funzione della tensione di modo comu¬ 
ne che può essere regolata da 0 a ± 
W V. Le tensioni di alimentazione del 
circuito integrato sottoposto alla prova 
possono essere regolate separatamente da 
-h5 a -j-20 Vc.c. e da —5 a —20 Vc.c. 
Ciò permette di misurare gli effetti del¬ 
la variazione di alimentazione sui di¬ 
versi parametri oltre alla prova di quei 
circuiti integrati che richiedono tensio¬ 
ni differenti per Lalimentazione positiva 
e negativa. 

Il TCL232 è adattabile alla maggior 
parte dei CI in commercio come / tipi 
709f 710, 741, 301 ecc, nelle versioni 
dual in line, T05 e Fiat pack. 

La visualizzazione dei parametri ren¬ 
de questo strumenta interessante anche 
dal punto di vista didattico, nelFinsc- 
gnamento teorico degli amplificatori o- 
perazionali. 

Sig. MESSINA F. - Palermo 
Presenza di righe verticali 
in un TV 

Sinceramente dobbiamo dirle che dopo 
aver funzionato per sedici anni (duran¬ 
te i quali ha sempre potuto notare sul¬ 
lo schermo due righe verticali), il suo 
televisore dovrebbe essere messo defini¬ 
tivamente a riposo. Tentare di eliminare 
rinconveniente sarebbe infatti del tutto 
inutile. 

La presenza delie due righe verticali 
è dovuta ad una cattiva regolazione dei 
comandi di linearità dellhmmagine e nel¬ 
la maggioranza dei casi si tratta di una 
anomalia dovuta a difetti di costruzione 
e che è propria dei televisori di bassa 
classe. 

Le due righe potrebbero essere anche 
dovute a delle oscillazioni spurie del 
trasformatore di uscita, ossia armoniche 
della frequenza di 13623 Hz. Dette o- 
scillazioni, sebbene siano molto attenua¬ 
te dalla valvola smorzai rice, dato che si 
verificano .soltanto ad ogni inizio del ci¬ 
clo di analisi di linea riescono a modula¬ 
re il pennello del tubo catodico dando 
origine al fenomeno in questione. 

Se vuole proprio ièntare, non dì 
farle scomparire ma di ridurle, occorre 
procedere nel seguente modo: 

a) r e gola re acc u ra i am en te, a l te n en dos i 
alle istruzioni del costruttore, i coman¬ 
di dì iinearifù. 

b) se è da ritenere che il difetto sia do¬ 
vuto al trasformatore di uscita, tentare 
di sehernuire accuratamente lutto il 
gruppo di uscita di linea, facendo la 
massima attenzione per non creare dei 
corto circuiti. 

Come le ripetiamo, il difetto sarà dif- 
ficilmenie eliminabite, dato che è carat¬ 
teristico dei primi televisori che sono 
stati costruiti in Italia (ed anche alVe- 
st ero n a! u ralm en te). 



Fig. j - Strumento Schkmiberger TCL232 per la visualizzazione sullo scliei'mo di 
qiiakiasi oscilloscopio., dei parametri essenziali dei circuiti integrali (corrente di 
polarizzazione d'ingresso, corrente offset d'ingresso, tensione di offset e guadagno). 
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Sjg, FABRIZI F, - Bari 
Amplificatori di potenza a valvole 

Scheim elettrici retativi ad amplifica¬ 
tori di potenza a valvole ne abbiamo 
pubblicai parecchi. Certamente in que¬ 
sti ultimi anni le richieste si sono orien¬ 
tate maggiormente verso gli amplifica¬ 
tori e transistori i quali, fra baltro, con¬ 
sentono di realizzare degli apparecchi in 
contenitori di dimensioni più ridotte pur 
avendo un rendimento molto elevato. 
Comunque, come Lei desidera, in figura 
4 riportiamo lo schema di un amplifica¬ 
tore a valvole in cui è usato un push- 
pull di EL34. La potenza di uscita di 
questo amplificatore è nettamente supe¬ 
riore ai 15 W e probabilmente può rag¬ 
giungere i Ì8 W* Nello schema origina¬ 
le, 'realizzato negli Stati Uniti, i conden¬ 
satori C2, C4, C9, CIO, adatti a sop¬ 
portare una tensione di 650 V erano dei 
tipo ad olio. Essi possono essere sosti¬ 
tuiti con altri a carta che però presen¬ 
tino delle ottime caratteristiche. 

Il valore dei vari componenti è il se¬ 
guente: 

Resistori (da 1/2 W salvo indicazione 
contrarla): RI = 450 kil; R2 = 3,5 AH; 
R5 = 2 Idi; R4 = 250 kfi 2 W; R5 = 

10 kil; R6 :== / m; R7-R8 = 470 kiì 
2 R9 = 1 Ma RIO = 750 n 2 W; 
R/J = 100 fcQ 1 W; R12 = 33 Idi ! W; 
RI3 - R14 = 220 kn. 

Condensatori: CI = OG pE, 25 K elei- 
irolitico; C2 = 0,25 ijJiF, 600 V olio; 
CJ = 100 \iF, 450 V elettrolitico; C4 = 
0,5 \iF, 1.000 olio; C5 - C6 = 50 pF, 
450 y elettrolitici; C7 - C8 = 50 oppu¬ 
re 64 pF, 450 V elettrolitici; C9 — I pf, 
600 y olio; CIO ” 0,05 pF, 600 V olio. 

TI = trasformatore di uscita ultrali- 
neare, Rriinario 6000 placca a placca; se¬ 
condario 4,8, 16 Fi. 

T2 " trasformatore di alimentazione. 
Primario 220 V, secondario 440-0-400, 
200 mA; 5 y, J A; 6,3 V 4 A con presa 
centrale. 

LI = impedenza di filtro 4 H, 200 mA, 
da 60 a 100 lì. 

CHI interruttore semplice. CH2 inter¬ 
ruttore semplice, facoltativo. 

VI = EF86, y2 - yi = EL34, V4 ^ 
5U4. 

fi — presa di ingresso (tensione di in¬ 
gresso 300 mV). 

Sig, GIACCHERO N. - Savona 
Mini-radar 

Oltre ai radar della Decca Super Wl,, 
destinato alle piccole imbarcazioni (di 
cui in figura 5 riportiamo un esempio 
di installazione), con scala da 1/2 a 18 
miglia e degli altri di costruzione giappo¬ 
nese a cui fa riferimento, ci sembra sia 
da prendere in considerazione il model¬ 
lo 050, pure della Decca (Face Stan¬ 
dard), destinato alle imbarcazioni mF 
nori, e che è illustrato in figura 6. 

Si tratta di un apparecchio composto 
da due soie unità (una contenente lo 
schermo ed i comandi, Paltra bantenna), 
di peso ed ingombro veramente ridotti. 
Il raggio di azione è di 12 miglia ed 

11 consumo totale di 75 W, 



Rg- 4 - Schema elettrico di un amplificatore di potenza a valvole 15-18 W, Sensi¬ 
bilità di ingresso 300 mV. Nel circuito finale è impiegato un push-puJl di EL34. 


Fig. 5 - Esempio di in¬ 
stallazione a bordo di un 
motoscafo del Radar Dec¬ 
ca Super 101 con porta¬ 
ta massima di 18 miglia. 




Fig, 5 - Radar Decca modello 030 per imbarcazioni minori con portata massima di 
12 miglia, e consumo di 15 W. L’apparecchio è costituito soltanto da due unità; porta 
schermo - comandi ed antenna. 
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Fig. 7 - Antenna Log-periodìcu Hy'gcn'n aclailn a coprire l''jiiiera gamma da 6 a 40 
MHz con un guadagno dì 13,5 dU. Questa antenna può essere usata lauto in ricezione 
qiianlo in trasmissione per potenze fino a 25 kW. 



Fig. S " Antenna New Qiiad della lly- 
gain direttiva, per le gamme radioama¬ 
tori 10, 15 e 20 m. 

IL guadagno di questa antenna, usabile 
aneli'essa iti ricezione e trasmissione, è 
di S,5 clB. L'impedenza dì uscita 52 fi. 


Sig* G.T, - Roma 
Antenne Log periodiche 

Effettivamenic antenne log-periodi¬ 
che possono essere usai e tanfo in rice¬ 
zione guanto in trasmissione e sono in 
grado di coprire una gamma di frequen¬ 
ze moìto l'asta. 

Ad esempio, fa l[y-Gain costruisce 
delle antenne orientabiU periodiche 
che possono coprire le gamme 6 40 

MHz, 30 -- 300 MHz; 30 ^ WOO MHz; 
18 -t- 60 MHz; IO 50 MHz, oltre ad 
altre gamme. Esse possono essere usate, 
a seconda del tipo, per potenze fino a 
fOO kW. La figura 7, si riferisce, ad e- 
semplo, al modello 5006 che copre la 
gamma 6 ^ 40 MHz usabile sia in rice¬ 
zione che in trasmissione (per potenze 
fino a 25 kW} con un guadagno di 13,5 
dB su tutta la gamma. 

L*unico inconveniente, di non poco 
conto, per impieghi a livello dei radio¬ 
amatori è il loro costo elevato. 

Le antenne del tipo OUAD evidente- 
menfe sono molto meno costose e con¬ 
sentono il loro impiego su almeno tre 
gamme riservate ai radioamatori. Ad e- 
sempio il modello New Quad della Hy 
gain può coprire le gamme dei 10, 15 e 
20 m cd usabile sia in rieezione che in 





15 METER 


15 METER 




10 METER 


10 METER 


Fig. 9 - R.O.S. relativo aìl’antenna New Quad illustrata in figura 8. Le curve 
in alto si riferiscono alle emissioni in fonia quelle in basso alia telegrafia (CW). 


trasmissione (alla massima potenza con- 
ecssa al radioamaiori}. iì guadagno è di 
dB rimpedenza di uscita 52 £1. 

La figura 9 si riferisce al R.O.S., in 
fauci. ed in CIV, nelle ire gamme. Il 
prezzo dì questo genere di antenne è 
senz'aftro ai la portata di un radioama¬ 
tore. 


Sig, MARCHESI G, - Milano, 
CORRADI F, - Livorno, 
MARTINI D. - Napoli 
ed altri richiedenti 
Pufablieaziom tecniche 

Per quanto concerne i libri per ra¬ 
dioamatori in lingua inglese, i più quo¬ 
tati attualmente sono i seguenti; 

How to becomc a radio amateur {ARRL} 
95 pagg. Questìons and Answers about 
amateur radio (Sams) L12 pagg. So you 
want to become a barn (Sams) 1S3 pagg. 
Radio amateur s Hcense manual (ARRL) 
189 pagg. " Amateur Radio Advanced 
class license sludy guide (Tabi 189 pagg. 
Electronic Communication (Me Graiv 
Hill) 682 pagg. The Radio Amateur’s 
Handbook (ARRL) 610 pagg. Radio 
Handbook (Edit. and Eng.) 896 pagg. 
Radio communication handbook (Com- 
tec). Radio amateur’s VHP nianual 
(ARRE). Radio amateur’s VHF band- 
book (ARRL), Single sideband prin- 
jipJes and eircuìts (Me Graw Hill) 582 
pagg. The radio manual {Van Nosir.) 
90Ò pagg. First class radiotelephone li¬ 
cense handbook Radio opei'atiiig que- 
slions and answers (McGraiv Hill). Ra¬ 
dio operator’s license Q and A manual 
(Rider. 

Gli indirizzi delle case editrici so¬ 
no: ARLL Amateur Radio Relay League 
225 Main Si. Newingion CT 06111. 
Comlec Book Div. Box 592 Amherst NH 
03051. Editors and Engineers Ltd New 
Augusta fN 46268. MC Graw^ Hill Book 
Co, 330 42 St Neiv York NY 

10056. Rìder Pubbìications, Ì16 West 14 
Si New York Howard W. Sams & Co, 
Ine 4300 West 62 St Indianapolis IN 
46268. Tab Books, Blue Ridge Summit, 
PA 17214. D. Van Nostrand Co Ine. 120 
Alexander St. Riversidc NV 08540 , 

Numerose pubblicazioni a carattere 
universitario, o per tecnici con un alto 
livello di preparazione tecnico-teorica, 
sono reperibili presso la Elsevier Pub- 
biishing Co. Fra quelle che interessano 
gli argomenti richiesti citiamo: Berger, 
Neutron radiography, prezzo $ 8. Brown, 
Space radio communication, $ 2L Da- 
vies, Cavitatioiì in reai Irquids, $ 8,5. 
Barton, Doinestic Heating and Hot Wa¬ 
ter supply S 16. Boenig, Unsatured po- 
lyester $ 11. Boenig, Polyolefins, $ 18. 
Osbonie, Colour TV reception and de- 
codìng, $ 12. 

ì suddeiii libri possono essere ri- 
chiesa, citando la nostra risdsta, alia li¬ 
bre ria internazionaie A.E.LO.U^, Via 
Meravigli, 16 Milano, che provvederà 
a richiederli agli editori e a spedirli 
contro assegno agli interessati 
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ricetrasmettitori 


Mod. CB71 
Mod. TS-5052 SC 


j^erYizìo 

i^rhemi 


RICETRASMETTITORE 
MOD* CB7I 

Sezione trasmettitore 

Potenza d'ingresso: < 5 W - Potenza di 
uscita: 2 - 3,5 W - Stabilità di frequen¬ 
za: 0,005% - Modulazione: AM di col¬ 
lettore - Microfono dinamico con ta¬ 
sto dì chiamata - Consumo: 7 W senza 
modulazione; 12 W con modulazione 
100 %, 

Sezione ricevitore 

Circuito supereterodina a doppia con¬ 
versione - Media Frequenza: 1) 4,3 MHz; 


2) 455 kHz - Stabilità di frequenza; 
0,005% - Sensibilità: 1 j^V/50 mW 
(10 dB) - Potenza B*F.: 1,5 W - Con¬ 
sumo: 0,6 W senza segnale: 4,5 W con 
potenza B.F* 1,5 W. 

Caratteristiche generali 

Contenitore metallico, S-Meter, selettore 
di canali, controllo di volume - Altopar-- 
Tante incorporato - 12 canali - 17 tran¬ 
sistori - Negativo a massa - Gamma di 
emissione: 27 MHz - Presa coassiale per 
antenna 52 SJ - Alimentazione: 12,6 -h 
13,8 Vc,c. - Dimensioni: 158 x 56 x 
X 194 - Peso: 2,250 kg. 



Mod. CB71 
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lilCETRASMETTITORE 
SOMMERKAMP MOD. TS-5052 SC 

Sezione trasmettitore 

Potenza d'ingresso: 5 W - Potenza di 
uscita: 3 4 W - Tolleranza in fre¬ 

quenza: ± 600 Hz " Modulazione a 1 
kHz: 100% - Distorsione al 95% di ruo- 
dulazione - l kHz: 10% - Consumo: 
800 mA senza modulazione; 1,3 max. 

Sezione ricevitore 

Circuito supereterodina a doppia con¬ 
versione - Media frequenza: 

1) 10,625 MHz - 2) 455 kHz 
Sensibilità per uscita 500 niA a 1 kHz 
e 30% di modulazione: 0,5 pV/bdB - 
Rapporto segnale/disturbo a 0,5 pV e 


30% di modulazione a 1 kHz: 10 dB - 
Potenza d'uscita audio a 8 (1 kl-Iz) : 

3 W max - Potenza d'uscita audio al 
10% di distorsione (1 kHz a 8 fi) : 
2,5 W max - Consumo senza segnale: 
160 mA - Sensibilità squelch: 0,1 uV. 

Caratteristiche generali 

Controllo di volume, squelch, selettore 
di canali e tasto di chiamata - Prese per 
altoparlante esterno, antenna e microfo¬ 
no - 14 quarzi - Altoparlante ovale in¬ 
corporato - 23 canali - 18 transistori e 

7 diodi - Negativo a massa * Filtro mec¬ 

canico nello stadio FI - Gamma di emis¬ 
sione: 26,965 27,255 MHz - Alimen¬ 

tazione: 13,8 Vc.c. - Impedenza d'uscita: 

8 lì - Dimensioni; 160 x 180 x 46. 




ATTENZIONE CBl!! 7351 CORPIALISSIMI PETI 
UN QTC ECCEZIONALE-LA QTM TRABACCO DI 
CINI SELLO HA IDEE SOLO PER Voi: CARTE PI SCON- 
V TO RISERVATE Al CB, BARACCHINI, BARACCONI, 
I ACCESSORI, COMPONENTI. TUTTO AD UN PREZZO 
V SPECIALE PER INIZIATI ! 

>S| PINE QTC. MA CI VEDREMO CERTAMENTE 
\ m VERTICALE 7351 ALLA RUOTA CB “ 
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prima parte a cura di G. RE' 

SOMMERKAMP FT-277 



Questa descrizione tecnica costituisce un 
aiuto indispensabile per i possessori di 
un SOMMERKAMP FT-277, siano essi 
tecnici oppuTfe radioamatori* 

Precisiamo subito che non si tratta di 
una pura e semplice traduzione del ma¬ 
nuale originale scrìtto in lingua inglese, 
ma di una descrizione particolareggiata 
sullo schema e sul funzionamento dcl- 
Papparato ricetrasmittente. 

Abbiamo cercato di dare una sequenza 
logica alla nostra esposizione riportando 
nel testo sia gli schemi che le indicazio¬ 
ni circuitali relative alle varie funzioni 
di RICEZIONE/TRASMISSIONE del 
transcciver. Ciò si è reso necessario data 
la complessità del circùito den'FT-277 
nel cui schema generale non figurano 
i circuiti dei vari moduli ad inserzione. 
Tali circuiti sono infatti riportati in al¬ 
tre pagine del manuale rendendone per¬ 
ciò problematica la consultazione. 


I Sommerkanip - FT-277 è V 
apparecchio più compatto^ più 
versatile e tecnicamente più a- 
vaiizato fra i rìcetrasmettitori per Radio- 
amatori. E' inoltre il più potente trans- 
ceiver portatile del mondo. TJ suo pro¬ 
getto, la sua esecuzione tecnica e mec¬ 
canica sono costati anni di studi e di 
esperienze. Lo si può definire Lultimo 
e il più perfetto discendente di tutta la 
produzione Sommerkamp, e costituisce 
ìa risultante delLimpiego degli uh imi ri¬ 
trovati nel campo delFclcttronica mon¬ 
diale. 

Si tratta quindi di un transceiver dalle 
prestazioni invidiabili, a doppia conver¬ 


sione di frequenza sia in RX che in TX, 
con copertura delle bande radioamato¬ 
ri OC dagli 80 ai 10 m, con una sensibi¬ 
lità di 0,3 pV in ricezione, ed una po¬ 
tenza di 260 W input in SSB, 180 W 
in CW e 80 W in AM In trasmissione. 
Copre la gamma CB degli 11 m, da 26,9 
a 27,4 MHz sia in ricezione che in tra¬ 
smissione, la banda WWV in ricezione, 


CARATTERISTICHE TECNICHE 


più una gamma ausiliaria (AUX) da 
usare su frequenze fuori dal lìmiti co¬ 
perti dalle bande radioamatori. 

Tutti i suoi circuiti, esclusi ì'eccitatore 
(Driver VI) e l’amplificalore a RF' fina¬ 
le lineare (V2/V3), sono transistorizzati, 
(6 circuiti sono composti su moduli ad 
inserzione plug-in che ne permettono una 
facile manutenzione). 


COPERTURA DI FREQUENZA a doppia conversione RX/TX: 

3,5/30 MHz bande radioamatori 80/10 m) 
26,9/27,4 MHz banda cittadina (11 m) 
lO/lOA MHz WWV/IJY 

TIPO DI EMISSIONE selezionabile RX/TX: USB/LSB in banda laterale unica 

CW/Al, AM lineare/A3 

POTENZA DI INGRESSO TX su 14 MHz: SSB 260 W PEP 

CW ISO W ciclo utile al 50% AM SO W 
SOPPRESSIONE DELLA PORTANTE: Migliore dì 50 dB 

SOPPRESSIONE DELLA BANDA INDESIDERATA (DSB) : —50 dB a 1 kHz 

IRRADIAZIONI DI SPURIE: Migliore di 40 dB 

RISPOSTA DI FREQUENZA TX: 300 Hz/2700 Hz a 3 dB 

PRODOTTO DI DISTORSIONE TX: Migliore di 30 dB 

IMPEDENZA DI ANTENNA RX/IX: da 50 a 75 O non bilanciata 

STABILITA' DELLA FREQUENZA: Minore di 100 Hz ogni periodo di 30 min 

SENSIBILITÀ' RX IN TUTTE LE BANDE: 0,3 per 10 dB S/N 

SELETTIVITÀ': 2,4 kHz a 6 dB/4,5 kHz a 60 dB in SS8/AM/CW 

600 Hz a 6 dB/1,2 kHz a 60 dB in CW (Option) 
La MEDIA FREQUENZA VARIABILE RX: 

5520/6020 kHz a 2 dB in filtro passa banda toroidale 
2*a MEDIA FREQUENZA FISSA RX CENTRALE Fo: 3,180 kHz 

La MEDIA FREQUENZA TX SELEZIONABILE VIA MODE: 

3,1813 kHz/LSB - 3,1783 kHz/USB - 3,1793 kHz/CW/AM 
2*a MEDIA FREQUENZA TX VARIABILE: 5520 kHz/6020 kHz a 2 dB 

POTENZA AUDIO RX: 5 W su carico di 4/8 D. 

POTENZA DI CONSUMO (Esercizio) : AC RX 35 W - AC TX 300 W max 

DC 12 V RX 03 A - TX 20 A max 
PARTI OPZIONALI (a richiesta) : Filtro CW XF30c e Ventilatore Blower 
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11 SOMMERKAMP FT-277 è coniple- 
lo, per il suo funzionamento necessita 
solamente di una antenna e di una linea 
di alimentazione adeguale all’utilizza¬ 
zione (come stazione fissa o mobile). 

1) Come stazione fissa, l'alimentazione 
viene effettuata attraverso Ì1 cavo AC 
grigio (3 conduttori - Bianco/nero linea 
AC - Rosso linea di terra) ^ 2) Come 
stazione mobile l’alimentazione viene ef¬ 
fettuata per mezzo del cavo DC (2 con¬ 
duttori con portafusibile) - Nero negati¬ 
vo a massa - Rosso positivo DC 12/14 V 
da collegare direttamente alla batteria). 

L'alimentazione delPFT 277 è gene¬ 
ralmente predisposta in partenza su 234 
Vac- Prima di mettere in funzione Lap- 
parecohìo è necessario un attento con¬ 
trollo tenendo presente che il primario 
del trasformatore è composto da due av¬ 
volgimenti da 100/110/11.7 V At che se 
disposti in serie predispongono l’entrata 
per 200/220/234 V ac, c se disposti in 
parallelo per 100/110/117 V ac 50/ 
60 Hz. 

Fanno parte degli accessori in dota¬ 
zione i 2 cavi per ralimentazione AC o 
DC, il microfono, tutte le prese a jack 
per i collegamenti di entrata o di uscita 
del iransceiver, come pure il manuale 
di istruzioni in lingua inglese. 

Per Tutilizzazione dellTT-277 come 
stazione mobile di ascolto, è stato pre¬ 
visto di ridurre al minimo il consumo 
di corrente sulla batteria, provvedendo 
a scollegare dal circuito di batteria, tra¬ 
mite Pinterruttore HEATER, il converti¬ 
tore statico DC/AC e i filamenti dei 
tubi VI, V2 e V5, permettendo l’alimen- 
tazione tramite batteria della sola parte 
transistorizzata di tutto il ricevitore (0,5 
A), Sono parte integrante deirFT-277 i 
circuiti ausiliari del VOX, il Monitor 
con una nota modulata per CW, l’Anti- 
trip PUnità Calibratrice a 25 c 100 kHz, 
il Noise-Blanker (ANL), l'adattatore per 
doppio VFO e canali fissi a quarzi, Fai- 
toparlante e 11 controllo Clarifier per 
spostamenti di piu o meno 5 kHz (sin¬ 
tonia fine) in ricezione rispetto alla fre¬ 
quenza di trasmissione. Parti opzionali 
(a richiesta) Filtro a 600 Hz XF30c per 
la ricezione della telegrafia/CW, c Venti¬ 
latore (Blower) per il raffreddamento 
dello stadio PA, 11 filtro CW è da mon¬ 
tare sul modulo di 2a IF-RX-PB-1078a, 
dopodiché le connessioni sul commuta¬ 
tore Mode esistono già nel circuito di 
commutazione, basta selezionare CW ed 
automàticamente la banda passante di 
2.a IF RX viene tagliata a 600 Hz. Un 
particolare importante è costituito dalla 
esecuzione meccanica in acciaio morbi¬ 
do, che oltre a rendere robusto tutto lo 
insieme, rende rFT-277 virtualmente im¬ 
mune da vibrazioni, 

11 ricetrasmettitore SOMMERKAMP 
FT-277 è stato studiato in maniera da 
adattarsi nel modo più pratico possibile 
alle differenti esigenze di impiego^ sta¬ 
zione fissa, portatile o mobile. 11 sistema 
usato per la intercambiabilità delle ali¬ 
mentazioni AC/DC, tramite ì due diffe¬ 
renti cavi in dotazione (da inserire po¬ 
steriormente all'apparecchio RTF.S PO¬ 
WER SOKET), provvede alla flessibilità 


richiesta dalle differenti condizioni am¬ 
bientali di installazione, e ad un rapido 
e pronto impiego da stazione fissa a 
mobile. 

1) Assicurarsi che il ricetrasmettitore 
sia predisposto alla tensione AC di 
rete prima di inserire la spina. 
Con tensioni maggiori rispetto alla 
predisposizione, si danneggerebbero 
immediatamente varie parti dei cir¬ 
cuiti. 

2) Lo chassis deve essere collegato ad 
una buona linea di terra in congiun¬ 
zione del galletto (RIF. 1 GND) sul¬ 
la parte posteriore del ricelrasmet- 
titore. 

3) Scegliere il posto di installazione lon¬ 
tano da sorgenti dì calore (riscalda¬ 
mento) e con almeno 30 cm di spa¬ 
zio utile al ricambio e alla circola¬ 
zione dell'aria (posteriormente e so¬ 
pra il ricetrasmettitore). 

4) Utilizzare antenne con impedenza 
terminale da 50 a 75 n. ‘ 

rnstallazione mobile 

L’FT-277 può essere utilizzato ottima¬ 
mente come stazione ricetrasmittente 
Mobile con sorgente di alimentazione 
PC 11/14 V, con polarità negativa al te¬ 
laio e carrozzeria della vettura, Esso ri¬ 
chiede un consumo di 14 A circa in 
trasmissione (20 A max sui picchi in 
SSB), e 0,5 A in ricezione. 

1) Particolare attenzione deve essere 
prestata al collegamento delPFT-277 
tramite il cavo di alimentazione DC 
alla batteria, acceriandosi che il con¬ 
duttore color nero venga collegato 
a massa sicura dì telaio, o di¬ 
rettamente al polo NEGATIVO del¬ 
la batteria, e quello color rosso, di¬ 
rettamente al polo POSITIVO della 
batteria con in serie un fusibile non 
superiore .ai 20 A, Eventuali collega- 
menti effettuati con polarità inver¬ 
sa raggiungono lo scopo di distrug¬ 
gere i transitori di potenza delTin- 
vertìtore statico DC/AC. 

2) 11 collegamento del cavo direttamen¬ 
te sulla batteria, ha lo scopo di uti¬ 
lizzare quest’ultima come filtro con¬ 
tro ì parassiti esistenti in tutta la lì¬ 
nea di alimentazione dovuti ai servizi 
elettrici del motore. 

5) Il cavo deve essere il più corto pos¬ 
sibile e tale da offrire al circuito di 
alta corrente il mìnimo di resistenza 
e di impedenza; essa inoltre, deve 
essere tenuta lontano dai cavi di inie¬ 
zione alle candele e della dinamo (o 
alternatore). 

4) Il collegamento di massa (Terra) de¬ 
ve essere eseguito come quello per 
stazione fissa, tra RIFJ GND e te¬ 
laio della vettura, tramite il collega¬ 
mento di una calza schermata argen¬ 
tata molto corta. 

5) Prima di eseguire 1 installazione dcl- 
FFT-277 nella vettura, è indispensa¬ 
bile eseguire un controllo dell’im¬ 
pianto elettrico, della efficienza del 
sistema contro i parassiti (come 
per gli impianti di ricezione FM) e 
soprattutto sulla efficienza e preci¬ 


sione del circuito di regolazione di 
tensione (che in molti veicoli lascia 
a desiderare), allo scopo di assicu¬ 
rarsi che la tensione della dinamo 
sulla batteria non SUPERI MAI 1 
14 V. Tensioni superiori, oltre a dan¬ 
neggiare la batteria, compromettono 
il buon funzionamento di tutto il ri¬ 
cetra sm-et ti to re. La tensione di ali¬ 
mentazione prevista è compresa fra 
11 e 14 VD.C. 

6) Evitare Ì picchi di tensione nel circui¬ 
to dei transistori dell’invertitore sta¬ 
tico DC/AC, e spegnere il rìcetra- 
smettitore quando si accende il mo¬ 
tore del veicolo. 

Antenna 

Non predisporre il ricetrasmettitore 
per la trasmissione senza il collegamen¬ 
to di un carico resistivo (Dummy-Load), 
di un wattmetro, o di una antenna ade¬ 
guata alla frequenza con impedenza da 
50 a 75 n. Tutti i tipi di antenne in 
commercio possono essere utilizzate, 
sempre se Ta loro impedenza è compresa 
entro ì limiti previsti. La scelta della 
antenna deve rispondere alle esigenze del 
singolo operatore in relazione ai proble¬ 
mi di posizione e di spazio utili alla sua 
installazione. 

Antenne di tipo Long-Wire si possono 
utilizzare solo in unione ad un adattato¬ 
re di impedenza. 

Per le antenne relative all’installazione 
mobile, oltre che del tipo, caratteristiche 
e dimensioni bisogna assicurarsi che il 
collegamento offra un sicuro contatto 
tra connessione dt base deH’antenna e 
massa (telaio della vettura) ; il cavo di 
interconnessione, tra antenna e ricetra¬ 
smettitore, costituito da cavo coassiale 
flessibile di 50 12 con calza argentata, 
non deve superare i 4 m. Controllare in¬ 
fine l’efficienza deiranteniia ed eseguire 
la taratura della stessa tramite circuito 
in serie di uno strumento indicatore di 
potenza relativa (Wattmetro WATERS 
369A) per il minimo di lettura sul rap¬ 
porto dì onde stazionarie. 

Il posto riservato al riceirasmeltitore 
nelFinterno del veicolo deve essere scel¬ 
to con la certezza di lasciare qualche 
decimetro di spazio sulla parte poste¬ 
riore e superiore dell’apparecchio onde 
permettere una sulIìcienLe circolazione 
d’aria. Evitare che in queste due parti 
sopraccitate dell’apparecchio circoli Ya^ 
ria calda del condotto del riscaldamento. 
Nel caso che la circolazione di ricambio 
dell’aria sia insuflìcìente, NON ESITA¬ 
RE ad installare il ventilatore (Blower) 
fornibile come accessorio a richiesta che 
deve essere posto in corrispondenza del 
la mascherina forata, posteriormente al 
ricetrasmettitore, utilizzando la presa di 
collegamento (RIF. G), 

Collegamenti agli apparecchi accessori 

FV-277 - VFO esterno con frequenza li¬ 
neare variabile da 8,700 a 9,200 kHz 
da collegarsi tramite zoccolo octal 
sulla parte posteriore dell’FT-277 
(RIF.Q EXT VFO). 
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SP-277 " Box ahoparlaiUe supplementa¬ 
re con conlrolli separati di volume au¬ 
dio e preamplificazione microfonica 
TX MIK GAIN, prevede allacciamen¬ 
to alla linea telefonica, ed c munito di 
un circuito compressore. Da collegar¬ 
si posteriormente allo TT-277 (RIF.C, 
SP, E Patch). 

FL-2000B - FL-2000 - FL-2277 ^ Amplifi¬ 
catore lineare da collegarsi come da 
disegno posteriormente alFFT-277, tra¬ 
mite connettore a chiave con IJ piedi¬ 
ni relativo alla posizione (RTF, N 
ACC Zoccolo Accessori), e per mezzo 


di connettore coassiale PL59 (RIF.M 
ANT), sempre posteriormente allo 
FT-277, Ogni sopraccitato apparec¬ 
chio accessorio è fornito con schema 
o manuale di servizio con relativi di¬ 
segni di allacciamento sia allo FT-277 
che ad altri apparecchi transceiver o 
linee SOMMERKAMP. 


CONTROLL! MANUALI FRONTALI 

La sistemazione e l’accessibilità al va¬ 
ri controlli frontali manuali dclFFT-277 
sono stale oggetto di particolare cura al¬ 


fine di consentire alFopcratore una e- 
strema facilità, sicurezza e versatilità di 
impiego, 1 controlli interni tranne quel¬ 
li del VOX, ANTURIP e BIAS, sono 
stali allineati con cura già in partenza, 
un successivo ritocco o manomissione 
senza il controllo strumentale necessario, 
può solo raggiungere lo scopo di peg¬ 
giorare le prestazioni dellTT-277, spe¬ 
cialmente in trasmissione. 

Le funzioni del vari controlli fronta¬ 
li vengono descritti qui di seguito al fine 
di fornire pll'operatgre tulle le informa¬ 
zioni di cui deve essere in possesso pri- 
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ma ancora di collegare !'FT-277 alla li¬ 
nea di alimenlazione. 

NB: 1 controlli interni c le loro fun¬ 
zioni verranno descritti nel testo rela¬ 
tivo dei modulo interessato. 

1) VFO SELECT SWITCH-COMMU¬ 
TATORE OSCiLLATORE VARIA¬ 
BILE, INTERNO, ESTERNO. A 
QUARZO. 

INT - IL VFO dell’FT-277 controlla 
la frequenza sia del ricevitore che 
del trasmettitore. 

RX EXT - Il VFO esterno (FV- 
277) controlla la frequenza del ri¬ 
cevitore, mentre il VFO interno del- 
1TT“277 controlla la frequenza del 
trasmettitore. 

TX EXT - li VFO esterno (FV-277) 
controlla la frequenza del trasmet¬ 
titore, mentre il VFO interno dello 
FT-277 controlla la frequenza del 
ricevitore. 

EXT - Il VFO esterno (FV-277) 
controlla la frequenza sia del ricevi¬ 
tore che del trasmettitore. 

CHl/2 - L’oscillatore interno cana¬ 
lizzato a frequenza di copertura del 
VFO, controlla a cristallo sia la fre¬ 
quenza di ricezione che quella di 
trasmissione. I cristalli sono adatti 
per Einserzione sul modulo oscilla- 
tore, superiormente al contenitore 
del VFO (PB-1060a) con frequenza 
da 9,2 a 8,7 MHz (in fondamenla- 
le). 

Questo controllo a commutazione, 
provvede quindi all’esiensione delle 
possibilità dello FT-277 di control¬ 
late la frequenza impiegando quar¬ 
zi o VFO esterno. L'operazione nor¬ 
male di tutto il ri ce trasmetti tote, ri¬ 
chiede questo controllo commutato 
sulla posizione (INT). 

2) MODE SWITCH: 
(LSB-USB-TUNE-CW-AM) Commu¬ 
tatore di modo di impiego di tutto 
il transeeiver (vedi scelta della fre¬ 
quenza) USB Banda laterale unica 
INFERIORE (usata nelle bande de¬ 
gli SO e 40 m.) - USB blu SUPE- 


4 5 6 


RIORE (usala per tutte le altre 
bande). - TU NE predisposizione al¬ 
la siiiLonizzazione del trasmettitore. 
- CW tutto il transeeiver opera in 
telegrafia. - AM tutto il transeeiver 
opera in modulazione di ampiezza. 
Questo commutatore a 5 posizioni 
viene dunque usato per predispone 
il transeeiver al tipo di ricezione 
o dì emissione desiderate. 

3) RE GAIN/AF GAIN: 

Controlli concentrici per la regola¬ 
zione del guadagno RF e di audio 
(volume) del ricevitore. La mano¬ 
pola ruotala in senso orario aumen¬ 
ta il volume, la leva, ruotata sem¬ 
pre in senso orario, aumenta il con¬ 
trollo del guadagno degli stadi a 
RF ed IF. 

4) TUNTNG KNOB: 

Manopola di sintonia, localizzala su¬ 
bito sotto la scala numerica, in con¬ 
giunzione alla posizione del commu¬ 
tatore di banda, determina la fre¬ 
quenza di lavoro di tutto il tran- 
sceìver , 

5) BAND SWITCH: 

Commutatore di gamma ad 11 po¬ 
sizioni, da usare per scegliere la 
gamma di lavoro, facendo attenzio¬ 
ne che le gamme relative al com¬ 
mutatore codificale in rosso inizia¬ 
no a 500 kHz la relativa frequenza 
viene letta dalla scala numerica co¬ 
dificata in rosso, mentre le altre 
gamme relative al commuta[ore co¬ 
dificate in bianco iniziano a 0 kHz 
e la frequenza viene letta sulla sca¬ 
la numerica codificata in nero. Mai 
cambiare la gamma di lavora du^ 
tante la trasmissione, 

6) CLARIFIER: 

Controllo resistivo funzionante so¬ 
lo in ricezione, per mezzo del qua¬ 
le viene controllato un diodo capa¬ 
citivo modificando la frequenza del 
VFO di -b/— 5 kHz rispetto alla 
frequenza del trasmettitore. (Sin¬ 
tonia fine). Per i controlli di cali¬ 
brazione della scala, detto controllo 
deve essere disinserito (OFF). La 


utilità di questo controllo si riscon¬ 
ta quando si opera in contest o in 
OSO molto affollati, dove non tutte 
le stazioni corrispondenti sono esat¬ 
tamente in frequenza, e necessita 
solo agire sulla frequenza in rice¬ 
zione. Altra indicazione utile risul¬ 
tante dal Clarifìer, è Pentità in kHz 
delEerrore di frequenza del corri¬ 
spondente, sempre che sia stato pre¬ 
cedentemente calibralo sulla posi¬ 
zione 0. 

7) PRESELECT: 

Controllo preselcttivo con circuiti a 
permeabilità variabile che permette 
la sintonizzazione dei circuiti del ri¬ 
cevitore c del trasmettitore su qual¬ 
siasi frequenza coperta dalle ban¬ 
de al punto 5 ), Agisce solamente sui 
circuiti del transeeiver a frequenza 
operativa, e non circuiti a conver¬ 
sione di frequenza: RF RX, MIX 
RX, GRIGLIA e PLACCA driver 
TX. La regolazione di detto con¬ 
trollo fatta in ricezione per il mas¬ 
simo "di ricezione, è valevole anche 
per la trasmissione, essendo questi 
circuiti parte unica sia in RX che 
in TX. 

8) MIC GAIN/CARRIER: 

Controlli concentrici per la regola¬ 
zione del guadagno dello stadio pre- 
amplificatofe microfonico (Volume 
micro), e controllo delFentità della 
portante in TUNE-CW-AM rif. pun¬ 
to 2). La manopola ruotata in sen- | 
so orario aumenta la sensibilità mi¬ 
crofonica (Modidazione), in AM/ 
SSB. La leva a Carrier », ruo¬ 
tata sempre in senso orario, forni¬ 
sce il massimo dì eccitazione al dri¬ 
ver e finale TX in tensione a RF 
pure in TUNF e CW con Mic-Gain 

a 0, tensione a RE modulata in am- | 
piezza linearmente in AM con Mie- i 
Gain da 1 a 10, zero di eccitazione | 
in SSB in quanto il circuito del Cai- , 
rier viene automaticamente disìnse- i 
rito. In SSB, l’eccitazione viene so¬ 
lo fornita dalla regolazione del con¬ 
trollo Mic-Gain da 1 a 10, 1 soprac- 
cìiati controlli devono essere rego¬ 
lati secondo il modo di impiego 
(punto 2) come segue: SSB Car¬ 
rier zero, Mic-Gain da 1 a 10. TU- 
ne carrier da 1 a 10, Mie-Gain ze¬ 
ro. CW carrier da 1 a 10, Mie-Gain 
zero. AM carrier da 1 a 10, Mic- 
Gain da 1 a 10, 

9) PEATE: 

Controllo tramite condeiisalorc va¬ 
riabile per raccordo di placca dei 
tubi finalì trasmittenti, con segmen¬ 
ti sul pannello corrispondenti al cen¬ 
tro gamma di ogni singola gamma. 

Ci si serve di questo controllo in 
unione alla lettura del minimo di 
assorbimento in corrente catodica 
sullo strumento (IC). 

10) LOADING: 

Controllo Iramite condensatore va¬ 
riabile per Fadattamento di impe¬ 
denza tra il circuito finale a P gre¬ 
co del TX e antenna e relativa li¬ 
nea di trasmissione. 1 segmenti sul 
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pannello conispond etili a questo 
controllo e marcati da 1 a 10 ser¬ 
vono a presintoiiizzare il eircuìio di 
antenna usando la tabella riportata 
più avanti. 

A) POWER; 

Interruttore di accensione sia per 
AC che per DC. OFF spento. 

B) HEATER: 

Interruttore dei t[lamenti il suo fin> 
zionamento è già' stato spiegato in 
precedenza, funziona sia in AC che 
in DC. OFF spento. 

C) MOX-PTT-VOX: 

Questo controllo (deviatore a slitta 
a 3 posizioni) controlla Pintcrvento 
in trasmissione, MOX manualmen¬ 
te ritorno in PTT per Pasco!to. 
PTT tramile il pulsante sul micro¬ 
fono ed automaticamente la rice¬ 
zione si ottiene alla riattivazione del 
pulsante stesso. VOX automatica¬ 
mente dalla voce percepita dal mi¬ 
crofono, che se assente rteompare 
automaticamente la ricezione. Fa 
posizione VOX serve anche per il 
break-in in telegrafia CW nel mo¬ 
do seguente: tasto attivo, attivo il 
TX T nota modulata monitore in 
altoparlante o cuffia, tasto non at¬ 
tivo, TX + monitore a riposo^ ri¬ 
cevitore immediatamente attivo. La 
sensibilità del VOX non deve esse¬ 
re eecessivamente alta in SSB/AM, 
perché può venire eccitato da qual¬ 
siasi rumore estraneo alla trasmis¬ 
sione, specie dalPaltoparlante non 
appena si è automaticamente ìn rb 
cezLone, mentre in CW, questo cir¬ 
cuito non è così critico data Pas- 
senza del microfono, 

D) NB (NOISE BLANKER): 

Attiva un circuito simile allo ANL 
(facile trappola in JF per i parassiti 
del motore e delle sue parti elettri¬ 
che, che se anche filtrate sulla linea 
di alimentazione, sono sempre pre¬ 
senti in antenna), 

E) RE ATT (Attenuatore RF) : 

Data l'estrema serjsibilità dello sta¬ 
dio RF del ricevitore impiegante un 
Dual Gate Mos-Fet, questo contrQp 
lo inserisce un attenuatore di 20 dB 
per minimizzare la modulazione in¬ 
crociata causata da segnali presenti 
in antenna estremamente forti o lo¬ 
cali. 

F) 25/100 kHz (Calibratoi): 

Controlla Pinserzione nel circuito 
di antenna del ricevitore delPunità 
calibratrice con oscillatore a quarzo 
di 100 kHz, oppure 11 circuito mul- 
tivìbratore del calibratore a 25 kHz. 
Usare questo circuito con il control¬ 
lo Clarifier in OFF. 

C) PHONE: 

Presa per il jack della cuffia; inse¬ 
rendo la cuffia Pai top ari ante inter¬ 
no o supplementare viene automa¬ 
ticamente disattivato. 

H) MIC: 

Presa per il jack a 4 piedini del mi¬ 
crofono é del tasto PTT. 

I) METER: 

Questo controllo a 3 posizioni pre- 


(h) (j) (k) (m) 


dispone lo strumento alla lettura 
della corrente catodica ìn IC, della 
potenza relativa di antenna in PO, 
o la tensione dì controreazione in 
ALC/SSB in trasmissione, ed auto¬ 
maticamente in ricezione la lettura 
dello S’meter è possibile su qualsia¬ 
si posizione che può assumere que¬ 
sto controllo. 


CONTROLLI 

E CONNETTORI POSTERIORI 

a) AF-IN: 

Jack per entrata audio ad apparec¬ 
chi accessori, cioè la bassa frequen¬ 
za dello FT-277 fa da amplificatore. 

b) IF OUT; 

Jack in cui è a disposizione il segna¬ 
le della 2a lE a 3180 kHz per il 
collegamento ad eccessori dì stazio- 
ne come adattatore panoramico. 11 
segnale in questo jack è presente 
sia in RX che in TX, non modifica¬ 
to dal filtro XF30A/C. 

c) SP: 

-Jack che mette a disposizione l’usci¬ 
ta a 4 fi per un altoparlante sup- 
plemen tare. 

d) PTT: 

Jack che mette a disposizione il 
pronto intervento in trasmissione 
chiudendo il circuito sul relè RX^ 
TX RL funziona in parallelo al 
circuito PTT del microfono, e serve 
per usare microfoni sprovvisti di 
pusch lo talk. 

e) PATCH: 

Jack che mette a disposizione una 
entrata per preamplificatore micro¬ 
fonico, compressore, telefono ecc., 
come da accessorio SP277P. L’im¬ 
pedenza di ingresso è di 50 kO. 

f) AUX: 

Jack riservato al collegamento tra 
altoparlante del transceiver con lo 
accessorio SP277P. L’impedenza di 
ingresso è di 4 fi. 


(P) (q) (r) (s) 


g) FAN: 

Zoccolo a 4 piedini per la alimenta¬ 
zione del ventilatore opzionale. 

h) RF OUT: 

Jack in cui è presente in trasmissio¬ 
ne la tensione a RF dello stadio ec¬ 
citatore da utilizzarsi in unione a 
trans verter o amplificatori lineari ad 
alta sensibilità di ingresso. Questa 
uscita è ad alta impedenza, 

j) GND: 

Galletto di fissaggio alla presa di 
terra. 

k) PO ADJ: 

Controllo di regolazione per la ta¬ 
ratura della sensibilità dello stru¬ 
mento per la lettura della potenza 
relativa in antenna. 

m) ANT: 

Connettore coassiale SQ59 di anten¬ 
na (RX e TX), 

n) ACC: 

Connettore a chiave 2 piedini in 
cui sono presenti e controllabili le 
varie tensioni del circuito TX e la 
efficienza dei contatti piò importanti 
dei relè. Serve in unione agli ampli¬ 
ficatori lineari FL2000b 21Q0 e 2500 
come pure per alimentare tran¬ 
sverter od altri accessori. 

p) KEY 

Jack per la inserzione circuitale 
del tasto. 

q) EXT VFO: 

Connettore octal a disposizione del 
collegamento airFV277. 

r) FUSE, 

Portafusibile contenente il fusibile 
per il servizio AC, HOV, 5A, 220V 
3A. 

s) POWER: 

Connettore riservato alla inserzione 
delle linee di alimentazione AC o 
DC. 

l) Ubicazione dei transistori di po¬ 
tenza delPinvertitore statico DC/ÀC 
DTGllOb. 
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MECCANISMI DJ PRECISIONE VFO 

Il meccanismo dì alta precii>Ìoiic per 
la riduzione di corsa tra Tasse del con¬ 
densatore variabile del VFO c la mano¬ 
pola di sinLonìa, è costruito con doppi 
ingranaggi sovrapposti richiamali da 
molle, in congiunzione di traino median¬ 
te doppi ingranaggi planetari con rap¬ 
porto di 0,5 a 5, controllando di 1 /2 
giro Tasse del variabile e relativa scala 
niEmerica (Diai scale), e di 5 giri la flan¬ 
gia numerata da 0 a 100 concentrica alla 
manopola di sintonia (Sub dial scale). 
Questo rapporto fornisce la precisione 
di lettura all’unità di kHz, cioè 100 kllz 
per rivoluzione della flangia (Sub diai) 
in 5 giri = 500 kHz corrispondenti esatta¬ 
mente albi copertura della scala nume¬ 



rica del VFO (Diai scale). La flessibilità 
richiesta specie in SSB/C\V sulla faci¬ 
lità di sintonizzazione, è resa possibile 
tramile una seconda liduztone meccani¬ 
ca a slitta con rapporto da 1 a 6,35 ope¬ 
rante concenliicaniente tra flangia nu¬ 
merica esterna (Sub diai) e manopola 
eli sintonia con un rapporto di copertura 
di frequenza pari a IG kìlz per giro di 
manopola, e 32 giri totali della stessa 
per la conertura di 500 kHz. 

PRESELECTOR-PLATE 

Anche i controlli meccanici del pre- 
sclcctor e del Piale sono ottenuti trami¬ 
te riduzioni di corsa con rapporto di 1 
a 6,33, inoltre, la parte meccanica del 
Prcselector impiega un cursore a doppio 
ingranaggio binario con rapporto di cor¬ 
sa di 1 a 1 permettendo la variazione 
della permeabilità dei suoi circuiti in 
modo preciso, robusto, virtualmente in¬ 
capace di provocare «noise» in ricezione 
con scariche dovute a instabilità di con¬ 
tatto di massa sul suo meceanismo in 
rotazione, 

IMjnEGO DEL RICEVITORE 

La sintonizzazione dello FT-277 non è 
assolutamente difficile. Qui di seguito 


viene riportato il sistema più corretto 
sia per !a sintonizzazione del ricevitore 
che del irasmcttitore. Prima di accende¬ 
re il ricetrasmettitore però si rende ne¬ 
cessario un controllo alTinierno atto a 
constatare che tutti i cristalli e i moduli 
a inscrizione siano ben fissati al loro po¬ 
sto, come pure controllare il buon fun¬ 
zionamento meccanico di tutti i control¬ 
li ruotanti e di tutti i commutatori. Ciò 
.fatto controllare la predisposizione del 
riceirasmetlilorc alla esatta tensione di 
rete. 


Scelta della frequenza 

Questa operazione va eseguila con il 
commutatore di gamma e con il codice 
colorato sia della banda che della scala 
numerica del VFO, leggendo le migliaia 
e centinaia di kBz sulla scala numerica 
del VFO, e le decine e unità di kFIz di¬ 
rettamente sulla manopola graduata di 
sintonia, L’andamento della frequenza 
esplorata è perfeilamente lineai'c, neces¬ 
sita solamente una calibrazione a 100 
kHz per la taratura della flangia nume¬ 
rata montata a frizione sulla manopola 
di sintonia. 

Per le bande dei 40-20-15-IOa-lOe la 
corrispondente frequenza di lettura è 
posta sulla scala numerica nera. L'esem¬ 
pio della fig. 4 illustra la predisposizio¬ 
ne di una frequenza dì 14K kHz sulla 
scala nera e di G4S kHz sulla scala ros¬ 
sa, che indica 7148 kHz su 40 m, 14148 
kHz su 20 m ecc, mentre per le bande 
degli 8G-I0b-I0d la vispe Li iva frequenza 
và ricercata sulla scala rossa, che nel 
caso della figura e di 3648 kHz su 80 
m, di 28648 kl lz su lOb ecc. Da notare 
che ia lettura delle migliala di klfz è 
solo una associazione di idee comple¬ 
mentare alla posizione del commutatore 
«BAND», quindi sulla scala numerica 
del VFO si possono solamente leggere le 
due coperture di frequenza o da 0 a 
500 kKz, 0 da 500 a 1000 kHz. 


Ricevitore 

P reali incare 
segue: 

VFO SELECTOR 

MOX-PTT VOX 

POWER 

RE GAIN 

AF GAIN 

BAND 

MODE 


seguenti controlli come 


INT (Interno) 
PTT 
ON (acceso) 
.Massimo 10 
A piacere 
Banda prescelta 

coincidente al tipo 
di segnale da decodificare 
TUNTNG 100 kl-fz su scala VFO 

0 sulla manopola di sintonia 
PRESELECTOR In corrispondenza 
al segmento della banda prescelta 
CI. A RTF TER OFF disinserito 

RF ATT OFF disinserito 

CALfBRATOR 100 kHz incluso 


Calibrazione della scala 

Predisporre la scala di sintonia per la 
lettura di 100 kHz, Ritoccare il Prese- 


lecior per il massimo di lettura dello 
S’Meier o il massimo audio. Portare il 
commutatore Mode in CW ed inserire il 
cali bravo re a 100 kHz. Sintonizzare il 
VFO sul segnale del calibratore a zero 
beat, indi far coincidere lo zero della 
flangia graduata delia manopola dì sin¬ 
tonia (sub dia! scale) con il segmento 
triangolare sul pannello. La calibrazione 
è valevole solo per la rispelli va posizio¬ 
ne de! MODE SWITCH. 

Per un coni rollo più esatto del Panda- 
mento lineare della frequenza e della 
relativa precisione di lettura, inserire il 
calibratore a 25 kHz controllando che il 
battiniento a zero beat'ad ogni 2.5 e 100 
kllz coincida sempre in corrisponden¬ 
za del segmento triangolare c manopola 
dì sintonia. Ad avvenuta calibrazione, 
il commutatore del calibratore va disin¬ 
serì lo (posizione OFF). 


IMPIEGO DEL TRASMETTITORE 


La seguente procedura di presinioniz- 
zazionc,dcl Irasmeltitore deve essere ese¬ 
guita portando il selettore di MODE in 
posizione TUNE, assicurando prima di 
ogni operazione il collegamento di un 
carico di antenna adeguato o di un watt¬ 
metro. Eseguile le suddette operazioni, 
prcallineare i controlli: 

Ì^OWER OFF spento 

HE ATER ON niamenti accesi 


MODE 
CARRIER 
BAND 
TUNING 
PRESELECJ’OR 


1’UNE (sinionizzazione) 
ZERO 
Banda prescelta 
Frequenza prescelta 
in corrispondenza 


al segmento della banda prescelta 


PEATE in corrispondenza 

al segmento della banda prescelta 
LOADING in corrispondenza al 

numero di tabella 


METER IC controllo della corrente 
catodica dello stadio finale RF 
VFO SELECT INT interno 


Mox-prr-vox 


PTT 


Tabella posizioni controllo LO AD 

BAND 

LOAD 

80 

5 

40 

5V2 

20 

3 1/2 

15 

3 

1Oabcd 

4 


Questi valori sono puramente indica¬ 
tivi, e alTailo della sintonia possono va¬ 
riare di mollo. 

Accendere il iransceiver (Power ON) 
e attendere un minuto per consentire ai 
catodi dei tubi finali di raggiungere la 
temperatura ottimale per il funziona- 
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mento* Accertarsi che lo zoccolo acces¬ 
sorio sia inserito in corrispondenza al- 
VACC sokel, perché la tensione ai fila¬ 
menti dello stadio finale è accessibile 
solo via ponte tra i pedini t e 2 dello 
zoccolo stesso. 

Portare il deviatore MOX-PTT-VOX 
in posizione MOX e leggere la corrente 
catodica di riposo relativa alla classe 
lineare dei tubi; essa deve essere di 
50 mA. Se la lettura non è esatta, agi¬ 
re sul regolatore (internamente alTappa- 
recchio) contraddistinto dalla scritta 
BIAS e localizzato sul modulo PB- 
1079a/b REG -h CAL UNIT. Un con¬ 
sumo superiore ai 50 mA a riposo porta 
alla distruzione dei tubi finali in breve 
tempo, mentre un consumo inferiore ai 
50 mA differenzia la classe lineare di 
lavoro dei tubi finali con conseguen¬ 
te distorsione* Fatta questa operazione, 
portare il commutatore di lettura dello 
strumento in posizione ALC e agire sul 
regolatore (internamente alPapparcc- 
chio) contraddistinto dalla scritta ALC 
e localizzato sul modulo PB-1078a/b 
MOD -j- ose UNIX, fino a raggiunge¬ 
re la piena flessione deirindice sul seg¬ 
mento di scala corrispondente ALC. Ciò 
fatto riportare la lettura strumentale in 
EC e il deviatore MOX-PTT-VOX in 
corrispondenza a PTT. 

Presintonia del trasmettitore 

1) Ruotare il prcselector per Ìl livello 
massimo di rumore. 

2) Portare il deviatore MOX-PTT-VOX 
in corrispondenza di MOX. 

5) Ruotare la leva del Carrier affinché 
si legga una corrente catodica leg¬ 
germente superiore alla corrente di 
riposo 50/70 mA. 

4) Ritoccare i] Prcselector per la mas¬ 
sima indicazione di corrente catodi¬ 
ca; nel caso dovesse superare i 100 
inA si rende necessaria una diminu¬ 
zione del Carrier. 

5) Ruotare il controllo PLATE per la 
minima indicazione di corrente ca¬ 
todica (dip). 

6) Riportare il deviatore MOX-PTT- 
VOX in corrispondenza di PTT. 

Ciò fatto il trasmettitore è presinlo- 
nìzzato sulla frequenza prescelta. Os¬ 
servando scrupolosamente la seguente 
procedura prevista per i ritocchi finali 
dì accordo di antenna, si raggiunge lo 
scopo di aumentare la vita dei tubi fi¬ 
nali trasmittenti. 

Sintonia finale 

A tale scopo si procede per mezzo 
della lettura strumentale PO leggendo la 
potenza relativa che a piena potenza e 
con antenna di adeguata impedenza de¬ 
ve essere da V 2 a 3/4 della precedente 
lettura IC. Se il risultato fosse una lettu¬ 
ra nulla o viceversa la massima flessione 
delPindice sulla scala, significa che si è 
in presenza di un elevato rapporto di 
onde stazionarie per cui prima di pro¬ 
cedere sarà necessario un controllo del- 
Tanteiina. 


Attenzione 

Eccedere sul tempo previsto di 10 se¬ 
condi max nelle manovre di sintonia 

finale vuol dire distruggere i tubi finali. 

1) Portare il commutatore strumentale 
su PO, ruotare la leva del Carrier al 
massimo (10). 

2) Portare il commutatore MOX-PTT- 
VOX in corrispondenza di MOX per 

10 secondi max, regolare il preselec- 
tor per il massimo di indicazione sul¬ 
lo strumento e riportare il commu¬ 
tatore MOX-PTT-VOX in posizione 
PTT. 

3) Portare ancora ìl commutatore 
in MOX per 10 secondi max, ed au¬ 
mentare o diminuire il controllo del 
LO AD sempre per il massimo di let¬ 
tura PO riportando immediatamente 

11 commutatore da MOX a PTT. 

4) Portare nuovamente il commutatore 
da PTT in MOX per 10 secondi max, 
ed aumentare o diminuire ìl con¬ 
trollo PLATE sempre per 11 massimo 
di lettura in PO riportando imme¬ 
diatamente il commutatore da MOX 
a PTT, 

5) Ripetere le operazioni dei punti 3) 
e 4) fino alla massima lettura PO. 
Ora il trasmettitore è sinionizato per 
la massima uscita. 

Riportare il controllo Carrier a ze¬ 
ro, il commutatore strumentale fn JC, 
e finalmente il commutatore MODE 
coincidente al tipo di emissione da 
utilizzare. 

NB: tutte le manovre del commuta¬ 
tore MOX-PTT-VOX, da PTT a 
MOX c ritorno a PI T vengono rese 
più facili tramite il pulsante pusch- 
talk del microfono con la posizione 
dei commutatore sempre corrispon¬ 
dente a PTT. 


COME OPERARE IN SSB 

Terminate le operazioni di sintonia, 
portare il commutatore MODE in LSB 0 
USB, il commutatore strumentale in 
ALC, il commutatore MOX-PTT-VOX 
in PTT, premere il pulsante del micro¬ 
fono ed aumentare il Mic-Gain control¬ 
lando Poscjllazione dell‘indice sull’arca 
centrale dello strumento parlando con 
tono dì voce normale nel microfono. 

Portare il commutatore stand-by in 
VOX, e regolare la sensibilità dello stes¬ 
so circuito agendo sul controllo 
(internamente al ricetrasmettitore) 
contraddistinto VOX, e localizzato sul 


modulo PB-1081a/b/c VOX -h AUDIO 
UNIT, affinché con tono di voce nor¬ 
male, venga attivato il trasmettitore. E- 
seguirc la regolazione deirANTITRlP 
localizzato sullo stesso modulo, come 
pure il controllo del DELAY nel modo 
■seguente: Portare Pantitrìp ad un limi¬ 
te di tensione di soglia che impedisca 
senza un effetto troppo marcato l’atti¬ 
vazione del VOX dovuta a interferenza 
di eccessivo audio in altoparlante. Di¬ 
sporre il controllo del Delay per un’ac¬ 
cettabile flessibilità di tempo di inerzia 
all’apertura del relè del vox. (DELAY). 

N.B: questo circuito verrà più ampia¬ 
mente descrìtto nel circuito del modulo 
«vox T audio unit PB-1081a/b/c, 

La predisposizione strumentale IC in 
SSB ìndica una corrente di picco che in 
realtà è ÌI doppio del valore indicato. 


COME OPERARE 
IN TELEGRAFIA 

Terminata la sintonizzazione compie¬ 
ta, inserire in circuito il tasto mediante 
il plug da innestare sul jack KEY poste¬ 
riormente al ricetrasmeltitore, operan¬ 
do a piacere manualmente su MOX e 
automaticamente (break-in) in VOX. fi 
controllo del Carrier determinerà la po¬ 
tenza di uscita, scegliendo la quantità 
di potenza necessaria entro i limiti di 
corsa di detto regolatore (da I a 10). 
1 tubi finali lavorano con un tipo di 
classe differente in telegrafìa, per cui 
automaticamente alla inserzione del ta¬ 
sto nel suo circuito, avviene lo scolle¬ 
gamento della polarizzazione di griglia 
necessaria per la classe lineare dei tubi 
in SSB/AM. In questo caso, non ci sa¬ 
rà più la lettura di 50 mA della cor¬ 
rente dì riposo. Si intende che il MODE 
dovrà essere stato selezionato per CW. 

COME OPERARE IN AM 

Ad avvenuta sintonizzazione, portare 
il commutatore MOX-PTT-VOX in po¬ 
sizione PTT e premere il pulsante del 
microfono, ruotare il controllo del Car¬ 
rier, e dare portante fino alla lettura di 
100 mA di corrente catodica con stru¬ 
mento in IC. Ciò fatto avanzate il con¬ 
trollo Mic-Gain ed aumentare così il 
guadagno del preamplificatore microfo¬ 
nico fino ad osservare un leggero incre¬ 
mento della precedente indicazione dì 
corrente di 100 mA sui picchi di modu¬ 
lazione (130 mA max). 


Cesarina Monti, nato nel 1916 è un pittore che 


al suo talento unisce: estro, freschezza, sensibilità 


ed ufìa inguaribile inqutefudme. 

■ % 

La copertma di questo numero è sua, apposita¬ 


mente creata per la nostra rivista. 

1 

Monti ha avuto grossi successi a Reims, a Pa¬ 

\ 

rigi, a New York, a San Diego c a Taranto. 

^ ' 
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PRONTUARIO 

OELLE 

VALVOLE 

ELEnRONICHE 

V ventitreesima parte 




Sp=6.2mA/V 
Ri = 400l( 
/jg2gl= 47 
Pa^msj.tJW 
Req.= t^5k 



^^ = 5mAjV 
R\ = 
ju >20 

P a « m 3 K • 1^5 W 


070 




BSA 


4BLB 



EQ 80 



oV 


j/o 

J O o! 

I ^ 3 

B9A 


Sp-G,2friA/V 
R|-3Cflh 
^g2gl = 
Pa=(nai(.ZW 
Req.- 

Sj=]t3mA7V 
Rj = V51i 
ju =13 




5 AN 8 


UQ8D 




5AS8 
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IÌAT8 


5AV8 


Sp = i.&mA/V 
^?i = 7S0k 
/jg?9l = 

Pa = nriax.3W 
Req.= 


Sp=5;a?r>A/V 

Ri^E.^k 

AJ=iO 

Pa = rTiaK.tW 





Sp= 6,2inA7V 
Ri - 6D0li 
P92gl = 
Pa=nnaK.2 W 
Req.= 



r—^ 
09A 


Sja 2mA/V 
Rj=r^9k 

/ja 100 

Pannnat.l W 




S-[-p^5,&mA^V 

Ris140k 

Pa^inaii. 2 ,eW 


ST=emA/V 
Rizj 5k 
jU=iQ 



09A 







& 



B9A 


5CQ8 




Sp = 5.2 mA/V 
Ri = 400k 
^020l = 
Pa^mai 2,aw 


5BR8 


5CG8 


Sj=a.S mA/V 

Ri=5k 
/j » 40 

Pa = maj<. 2 , 7 W 


bp - 4,6 mA/V 
Ri = 750k 
pg 2 gls 
Pa = mai 2Vi 
Req.^ 

S^ = 5,amA/V 

Rl = 6.gk 
;u-40 

Pa = ma(l. 5 w 


Sp= &>mA/U 
Rf= 2D0k 

Pa-mai 3W 
Req.= 

= amA/V 
Ri=i Bh 
^-40 

Pa = maK 23 W 


5C18A 



mA/V 

Ri^&Ok 
Jjg2gl = 

Pa = m^K.i,[W 
Req.- 



BSA 


^iy = 0,5mA/V 

Ri-Bk 

yu-40 

Pa=Tnay.-]W 



Sp=6.5mA/V 

Ri^ZOOk 

/jg20T= 

Pasmax.2,3W 

R«q.= 



BOA 


ST=8rT>A/V 
Ri-^k 
^ f 40 

pa=maK.2W 


5p=7.5rt>A/V 

RÈT^ZOOk 

fjg2gl= 

Pasmaii.Z.BW 



r —9 
BOA 


Req-- 


5yfl0.5mA/V 
Ri-B. 4 k 
/j =46 

Pa=ma».2,SW 
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mi 




QSA 


6AW8 


6AF11 


Sj= 5,5 m A/V 
;j n 50 
A Rr = 12,4k 
Pa = ina^, 1.1 W 
Rsq. = 

Sj = 4,^ mA/V 
= 41 

S Riu 9,4k _ 

patinai!. 2W 
Req. = 

Sp -llmA/V 
U 3 l 52 =r 

Ri = sak 
Pa = nnai SW 
Req.^ 120P 




GAX8 


6AM8 


6ANB 



■4y^;r"-vi5 
/q^c^\ 
3; o o i7 

'>< o o 

V? °y 

esA 



Sp“S,2mA/V 
Ri=30aii 
^g3g1 = 

Pa = ma](.2W 
R e q.= 

Sj=3,3rnA/V 
Ri-5.75k 
yu big 

Pabmax.S.^W 




5]‘=2,7mA/V 
Ri n GjTh 
^-1B 

PaBmBit.2W 


GAZ8 


6BA8 


GAS8 



St= 5.5mA/V 

A ni- 12,4k 
Pa = maii. 1,5W 
Raq. :: 

St = 4,irnA/V 
iJ - 41 
9 R(t g,4k 
Pa*fnaii. 2W 
Raq.:^ 

Sp =1D,4 rrA/V 
ug1g2 = 

Ri =45 k 
Pa^max 4W 
R*q.=ì r: 



6BD11 


BAT8 


6AU8 


Sp = 4,5mA/V 

Ri = 7SCk 

^g2g1= 

Pa=mai(.2W 

Raq.= 

&p5.erTìA/V 
Ri-6,9k 
/j ■•40 

Pa-maic.liW 




Sp5;7inA/V 

Ri=^5tìk 

^g2gi= 

Pa=rnax.3W 

Raq.^ 

Sp4J9mA/V 

Ri = 0,2k 

/J-4CI 

Pabmat.2,5W 




Sp= 7mA/V 
Ri= lEOk 

Pa = maK.2,75W 
Req.= 

=4,5mA/V 
Ri^ B,2k • 
yu • 40 

PasTTìa*.2,SW 



BBEB 


6BH8 
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Le Industrie Anglo-Americane in Italia Vi assicurano un avvenire brillante 


INGEGNERE 

regolarmente iscritto nell’Ordine dì Ingegneri Britannici 


Corsi POLiTECNICI INGLESI Vi permetteranno di studiare a casa Vostra e conseguire 
tramite esamif i titoli di studio validi: 

INGEGNERIA Elettronica •' Radio TV ^ Radar - Automazione - Computers - Meccanica - 

Elettrotecnica ecc,, ecc. 


LAUREATEVI 

ail'UNIVERSITA' DI LO'NDRA 

seguendo i corsi per gli studenti esterni « University Examination »: Matematica - 
Scienze - Economìa - Lìngue ecc... 

RICOMOSCIMEMTO LEGALE IN ITALIA in base affa legge n. 1940 Gazz, Uff. n. 49 del 20-3-^63 


• una carriera splendida 

• un tìtolo ambito 

• un futuro ricco 
di soddisfazioni 


Informazicnr e consigli senza impegno - scriveteci oggi stesso 


BilTiSH ItlST. OF EllGIIIEEniIlli 

Italian Division 



10125 TORINO 
Sede centrale a Londra 





- Via P. Giurìa 4/$ 
Delegazioni in tutto il mondo 


due soluzioni economiche 



VOBULATORE 
VX 601 VHF-UHF 


il servizio manutenzione 
e la linea di produzione 


• Frequenza da 0,5 a 950 MHz 

• Escursione di frequenza da 0 a 
35 MHz 

• Tutti i marcatori a quarzo 


nozza 



GENERATORE RADIO AM-FM 
GX303 

• Generatore AM con vobulatore in¬ 
corporato per la media frequenza 

• Generatore FM con vobulatore e 
marcatore incorporato per la re¬ 
golazione dei discriminatori 

• Generatore BF a frequenza fissa 

• Modulazione interna ed esterna 


Per uìteriorf dettagli richiedete il cetaiogo g&neroite o telefonate a: 

ITT Metrix divisione della ITT Standard Ufficio commerciale 
Cologno Monzese (Milano) Via Flaminia Nuova, 213 

Corso Europa, 51 00191 Roma 

Tef. 9T27.491 (5 linee) - 9T27.184 (5 linee) Tel. 32,3671 


m 


ii 


l-72/l\^ 









































sintonizzatorenVHF/UHF 

CON DIODI VARICAP E DI COMMUTAZIONE 


Questo nuovo selettore 
conserte la ricezione 1= 

delle trasmissioni teie- 3"* 

visive neile seguenti bande: 4 ‘*h 5' 



RAI 

CCIR 

MHz 

50-^ 88 

44- 70 

MHz 

1 70 234 

170-234 

MHz 

460 ^ 790 

460 - 790 



Costruzione di afta spec/aZ/zzaz/orre 

Elevata stabilità nel ripristino di sintonia 

Minimo ingombro (dimensioni mm 87,3x87,8x21,5) 

Poss/òv7;fà di s/sfemaz/one in zona fredda del televisore 
Assenza di microfonicità e di falsi contatti 
Possibilità di predisposizione di un numero qualsivogiia 
di canali, in assoc/az/o/7e ad una tastiera Preomat 

® 

Spring Eiettronica Componfinti 20021 baranzate/milano via monte spluga le - tel. goo.nsei (4 LINEE) 


09002005 JENGELMANN 











































































































































































































potenziometnca 

^ oer televisori dotati dì sintonizzatori VHF-UHF a diodi Varioao e di commutazione 


per televisori dotati dì sintonizzatori VHF-UHF a diodi Varicap e di commutazione 


Preomat 

^ 


Complessi meccanici delle Officine di Precisione 

Antonio Banfi 

20021 BARANZATE^MILANO 

VIA MONTE SPLUGA 16 
TEL. 990.18S1 (4 LINEE) 


fabbricata in Italia su licenza 
della PREH di Bad Neustadt/ 
Saale (Germania Occidentale) 

costruzione molto compatta 
e di piccolo ingombro 


elevata stabilità delle 
piste potenziometriche, di 
fabbricazione originale PREH 
* eccezionale precisione 
di ripristino in sintonia 
« bande preselezionabili 
a piacere su qualunque tasto 



09002003 


















21100 VARESE - VIA APPIANI 14 - TELEF. 82300 


FACON FABBRICA CONDENSATORI ELETTRICI s.r 









Title 


SQ Disc 


I FAVOLOSI 
DISCHI 

QUADRIFONICI 

SONO 

PUBBLICATI 

DA 


Johnny Cash at San Quentin 
San tan a / A b ra xas 
Funny Girl/Original Soundtrack 
Ray Conniff/Love Story 
Ray Steven s’ Greatest Hits 
Andy Williams/Love Story 
Janis Joplin/Pearl 
The Raiders/lndian Reservation 
Lynn Anderson/Rose Garden 
Ray Price/For theGood Times 
Percy Faith/Romeo and Juliet 
Jim Nabors/Help Me 
Make It Through thè Night 
Barbra Streisand/Stoney End 
Walter Carlos/Switched-On Bach 
Simon and Garfunkel 
Bridge Over Trouhled Water 
Blood, Sweat and Tears 
Su ho tn i c k /Touch 
No, No, Nanette/ 

Originai Cast 
Léonard Bemstein/ 

Also Sprach Zarathustra 
Poco/D eli ve ri n' 

Bob Dylan/Nashville Skyline 
Tammy Wynette/ 

We Su re Can Love Each Other 
Sly & The Family Stone/ 

Greatest Hits 

Kooper, Bloomfield, Stills/ 

Super Session 

Léonard Bemstein/Verdi Requiem 
Johnny Mathis/ 

YouVe Got a Friend 
Chase 

Léonard Bemstein/Mass 


CQ 30961 
CQ 30130 
SQ 30992 
CQ 30498 
Zq 30770 
CQ 30497 
CQ30322 
CQ 30768 
CQ 30411 
CQ 30106 
CQ 31004 


CQ 30810 
CQ 30378 
MQ 31018 


CQ 30995 
CQ 30994 
MQ31019 


SQ 30563 


MQ 30443 
EQ 30209 
CQ 31007 


EQ 30658 
EQ 30235 


CQ 30991 
M2Q 30060 


CQ 30740 
EQ 30472 
M2Q 31008 



QUADRAPHONIC 


QUADRAFHONIC 





Tutti i dischi quadrifonici possono essere suonati anche 
su di un normale apparecchio stereo col risultato di 
un perfetto ascolto stereofonico 

































IL MISURATORE DI CAMPO 6T4G è indispensabile per: 


Installazioni di antenne - Impianti collettivi centralizzati ■ Ricerca del segnale utile 
in zone critiche - Controllo resa materiali e antenne. 


preStel 


s.r.l. - C.so Sempione, 48 - 20154 MILANO 


Il misuratore di campo può essere acquistato presso tutti i punti di vendita 
dell’organizzazione G.B.C. in Italia. (TS/3140-00) 


















IL MEGLIO NEI RADIOTELEFONI 
“CB-VHF” 

RADIOTELEFONI MUNITI DI QUARZI 

REPERIBILI PRESSO TUni I PUNTI DI VENDITA tf^»*** 


DISTRIBUTRICE ESCLUSIVA PER L’ITALIA DI APPARECCHI SOMMERKAMP 



Mod. TA-101/F Mod. TS^SIOG Mod. F-900 


Ricetrasmettitore portatile tcSommerKamp» - Mod, TA-101/F 

2 canali [t controllato a quarzo) • Limitatore di disturbo e squeich • 21 
transistori 6 diodir 3 circuiti integrati • Gamma ^di emissione: VHF/FM • 
Potenza ingresso: 2 W • Uscita audio: 500 mW • Alimentazione: 12 Vc.c. 

Rìcetrasmettitore portatile «SommerKampA* - Mod. TS-SIQG 

2 canali (1 controllato a quarzo) • Limitatore di disturbo e squeich • 13 
transistori • Gamma di emissione: 27 MHz • Potenza di ingresso: 2 W • 
Uscita audio: 500 mW • Alimentazione: 12 Vc.c. 

Rìcetrasmettitore portatile «Fieldmaster» - Med. F-SOQ 

2 canali (1 controllato a quarzo) • Limitatore di disturbo e squeich • Com¬ 
pleto di carica batterìe • 17 transistori, 6 diodi • Gamma di emissione 
27 MHz • Potenza d'ingresso 2 W • Uscita audio: 3 mW^ • Alimentazione: 
12 V. 



RLcetrasmettìtore per auto e natanti 
«Sommerkamp» Mod. CB75 

23 canali controllati a quarzo • Controllo di vo¬ 
lume e squeich • Gamma di emissione: 27 MHz 
• 30 transistori • Potenza d'ingresso: 4 W • 
Uscita audio 500 mW • Alimentazione: 12 Vc.c. 



Rìcetrasmettitore per auto 
«Sommerkamp» - Mod, TR-16M 

6 canali (1 controllato a quarzo) • Trasmettitore 
a triplo stadio controllato • Controllo volume e 
squeich • Indicatore livello batteria ed intensità 
di campo • Gamma di emissione: 27 MHz • 
Completo di microfono paria-ascolto • 14 transi¬ 
stori, 16 diodi • Potenza ingresso: 5 W • Uscita 
audio: 400 mW • Alimentazione: 12 Vc.c. 


Rìcetrasmettitore per stazioni 
fìsse e mobili 

«Sommerkamp» Mod. TSGOOG 

6 canali • Completo di mi¬ 
crofono • Gamma di emis¬ 
sione: 27 MHz • 10 transi¬ 
stori 4- 13 diodi • Alimen¬ 
tazione: 12 Vc.c. 



Rìcetrasmettitore per auto 
t<(SommerKamp» - 
Mod. TS-5025S 

23 canali controllati a quar“ 
zo • Controllo volume e 
squeich • 30 transistori • 
Gamma di emissione: 27 MHz 

• Potenza ingresso: 5 W • 

• Uscita audio: 500 mW • 
Alimentazione: 12 Vc.c. 



Rìcetrasmettitore per auto 
« Somme rKampn - 
Mod. IC-20X 

12 canali [3 controllati a 
quarzo) • Limitatore di di¬ 
sturbo e squeich • Completo 
di microfono paria-ascolto • 
30 transistori, 1 FET, 33 diodi, 
1 circuito integrato • Gam¬ 
ma di emissione: VHF/FIVl • 
Potenza ingresso: 20 W • 
Uscita audio: 500 mW • Ali¬ 
mentazione: 12 Vc,c. 



































CARATTERISTICHE TECNICHE 

MICROFONO MD 2000 

CURVA POLARE CARDIOIDE 

RISPOSTA IN FREO. 40-=-1500 Hz 

IMPEDENZA A 1000 Hz 200 n 

SENS- A loop Hz 0,2 mV/micrabar 
DIMENSIONI 0 42x165 mm 

PESO 130 g 

PREZZO L. 13.000 


micpoffoni 


CARATTERISTICHE TECNICHE 

MICROFONO MD 2002 

CURVA POLARE CARDIOIDE 

RISPOSTA IN FREQ. 50-^ 15000 Hz 

IMPEDENZA A 1000 Hz 200 fi 

SENS. a 1000 Hz 0,2 mV/miorobar 
DIMENSIONI 0 42x79 mm 

PESO 100 g 

PREZZO L. 7.500 



RCF 


42029 S. Maurizio REGGIO EMILIA Via Notar! Tel. 40,141 - 2 linee 
20149 MILANO Via Alberto Mario 28 Tel. (02) 468.909 - 463.281 













il TESTER che si afferma 
in tutti i mercati 


EH£2T5sl 

BREVETTATO 


ACCESSORI FORNITI 
A RICHIESTA 



TERMOMETRO A CONTATTO 
PER LA MISURA ISTANTANEA 
DELLA TEMPERATURA 

Moti. T-l/N Campo di misura 
da —2^ a +250“ 



PUNTALE PER LA MISURA 
DELL^TA TENSIONE NEI TELEVISORI. 
TRASMETTITORI, ecc. 

Mod. ve 1/N Portata 25.000 V c.c. 



DERIVATORI PER LA MISURA 
DELLA CORRENTE CONTINUA 

Mod, SH/30, Portala 30 A c c. 
Mod. SI-l/150 Portata ISO A c.c 


DEPOSITI IN ITALIA; 

ANCONA ■ Carlo Giongo 
Via Mlario, 13 
bari - Biagio Grimsldi. 

Via Buccarl, 13 

BOLOGNA - Pjv Sibani Attilio 
Via Zanardi, 2/10 
CATANIIA RIEM ' 

Vìa Càdamosto, 18 
FIRENZE - Dr. Alberto Tiranti 
Via Frà Bartoromeo, SS 
GENOVA - P.l. Conte Luigi 
Via P..Saivago, 18 
NAPOLI - Fulvio Moglla 
3^^ Traversa S. Anna 
allo Paludi, 42/43 
PADOVA - P.l. Pierluigi Righetti 

PESCARA - PJ. Accorsi Giuseppe 
Via TIburllna, trav, 304 
ROMA - Tardlrit di E. Gereda e G, 
Via .Amatrlce, 16 . 

TORINO - Rodolfo e Dr. Bruno Pomè 
C.so D. degli Abruzzi, 58 bis 


MOD. TS 210 


20.tt00 n/V c.c. - 

4.000 11/V c.a. 




8 CAMPI DI 

MISURA 

39 PORTATE 





VOLT C.C. 

6 

portate: 

100 mV 

2 V 

10 V 

SO 

V 

200 V 

VOLT C-A. 

5 

portate: 

10 V 

50 V 

250 V 

1000 

V 

2,5 kV 

AMP. C.C. 

5 

portate: 

50 aA 

0,5 mA 

5 mA 

50 

mA 

2 A 

AMP. C.A. 

4 

portate: 

t,5 mA 

15 mA 

150 inA 

e 

A 


OHM 

5 

portate: 

n X 1 

nx 10 

n X 100 

£1x1 

k 

n X10 k 

VOLT USCITA 

5 

portate: 

10 

50 V- 

250 V~ 

1000 


2500 V- 

DECIBEL 

5 

portate: 

22 dB 

36 dB 

50 dB 

62 

dB 

70 dB 

CAPACITA' 

4 

portate: 

0^50 kpF 
0,5 ki^F 

(aliment. 

(aliment. 

rete) - 0-50 pF - ( 
batteria) 

3-500 |iF 


• Galvanometro antichoc contro le vibrazioni #Galvanometro a nucleo magnetico schermato contro l 
campì magnetici esterni • Proteziono statica della bobina mobile fino a 1000 volte la sua portata 
di fondo scala. # Fusibile di protezione sulle basse portate ohmmetri che ohm x 1 ohm x 1D ripristinabile 

• Nuova concezione meccanica (Brevettata] dèi comptesso |ack-cìrcuito stampato a vantaggio di una 
eccezionale garanzìa di durata • Grande-scala con 11D mm di sviluppo • Borsa in mopien il cui 
coperchio permette 2 inclinazioni di lettura [31P e 60“ oltre all’orizzontale] • Misure di ingombro 
ridotte 138 x 105 x 42 [borsa compresa) • Poso g 400 • Assemblaggio Attenuto totalmente su circuito 
stampato che permetto facilmente la riparazione e sostituzione delle resistenze bruciate. 


CON CERTiFICATO DI GARANZIA 
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una MERAVIGLIOSA 
realizzazione della 


ITflLV 



2D151 Milano ■ Via Gradisca, 4 - Telefoni 30.^2.41/30.52.47/30,30.783 


AL SERVIZIO : DELLÌNDUSTRIA 

DEL TECNICO RADIO TV 
DELL1MPIANTISTA 
DELLO STUDENTE 


un tester prestigioso a sole Lire 70.900 

franco nostro stabElimónto 


ESPORTAZIONE IN: EUROPA - MEDIO ORIENTE - ESTREMO ORIENTE - AUSTRALIA - NORD AFRICA - AMERICA 







































Tema: elettronica per radio TV 


coerenti nella qua 


■ per radioricevitori ■ per amplificatori di BF ed Hi-Fi # TV in bianco e nero ed a colori 
ai rivenditori con ie stesse caratteristiche quéfltaHye^iftetneste...per.pro^^ 


semiconduttori della Siemens 











nastri professionali Scotch” Audio e Video 


Effetto di suono. Potenza delTimmagìne. Perfezione. I nastri magnetici 
^'Scotch" delie gamme Audio e Video sono appunto questo. Per la speciale 
composizione dell'ossido, Il procedimento esclusivo di fabbricazione, ia 
grande resistenza meccanica, la lunga durata. Prodotti di altissimo livello 
tecnico, dunque, che rendono 'Ma perfezione” un risultato alla portata di tutti. 

Strumenti della quarta generazione noti dalla stessa ricerca innovativa 
3M che ha prodotto i primi nastri magnetici oudio, video, e per computer. 

IM ÌJAUA Milane - C.to MaFtlotir, 12,1^1. 7aQ&$1 


Divisione 

Prodotti 

magnetici 
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